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AVANT- PROPOS. 



En commençant ce recueil j'ai eu la pensée d'être utile 
à toutes les personnes auxquelles par son titre il s'adresse, 
de plus j'ai cru servir en faisant connaître leurs œuvres, les 
auteurs, les ingénieurs, les industriels et les agriculteurs, qui 
par leurs écrits font participer le public au fruit de leurs 
études théoriques ou pratiques, au résultat de leur expérience. 

De nombreux souscripteurs d'une part, les encouragements 
que j'ai reçus d'autre part, m'ont engagé à poursuivre sans 
interruption cette modeste publication dont je réunis aujour- 
d'hui les premières années, en les faisant suivre de deux 
tables : celle raisonnée des matières et la table alphabé- 
tique des noms d'auteurs. 

Cette bibliographie remplit, je le crois, un but réelle- 
ment utile par la spécialité des ouvrages qu'elle mentionne. 
Elle est une source de renseignements précieux pour toutes 
les personnes qui s'intéressent à la marche des sciences de 
l'Industrie et de l'Agriculture, elle devient en quelque sorte 
l'histoire succincte des progrès réalisés pendant la période 
écoulée. C'est la liste générale de tous les ouvrages qui se 
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publient, sur les sciences pures et appliquées, les chemins 
de fer, les machines à vapeur, les manufactures^ la marine, 
l'architecture, les arts, et l'industrie tout entière; enfin sur 
l'agriculture, les animaux utiles, les machines agricoles, 
le drainage, les irrigations, le génie rural, etc. Sa publi* 
cation par semestre indique suffisamment la date de chaque 
ouvrage. 

Je donne à ce volume la dénomination de deuxième série, 
parce que j'ai l'intention de le compléter par une première 
série qui sera la bibliographie des ouvrages de môme nature 
publiés antérieurement à 1857 et qui sont toujours estimés, 
consultés et recherchés. 

Je remercie ceux de mes honorables confrères qui ont 
bien voulu me donner leur aide dans cette publication. Je 
crois devoir citer ici leur nom, car c'est en partie à leur 
concours et au nombre considérable d'exeniplaires auquel 
chacun d'eux a souscrit y > que je me décide à continuer 
cette bibliographie. 

J'espère que leur exemple sera suivi de tous ceux qui sont 
à môme dans leur centre de propap;er et de faire connaître 
les livres de sciences pratiques qui se publient cpntinuel- 
leroent tant en France qu'à l'étranger. 

E. LACROIX. 

Paris, le !«' février 1862. 
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t ADHÉWAR. Traités d'Arithmétique et d*algèbre; par J. Adhémar. 
Troisième édition. In-8, xvi-496 pages et 4 planche. 6 fr. 

AMPÈRE. Essai sur la philosophie des sciences, ou Eiposition analy- 
tique d'une classification naturelle de toutes les connaissances hu- 
maines ; par André-Marie Ampère, de l'Académie des Sciences , etc. 
4" partie. Deuxième édition, identique à la première. In-8, lxii- 
272 pages. 40 fr. 

Celte nouTelle édition aura S Tolames. 

t AUMENGAUD jeune. L'Ouvrier mécanicien. Guide de mécanique 
pratique, précédé des notions élémentaires d'arithmétique décimale, 
d'algèbre et de géométrie, indispensables pour Tintelligence et la 
solution des diverses applications qui y ont rapport. Avec tables ei 
calculs. ParCh. Armengaud jeune, ingénieur civil. Cinquième édi- 
tion. In-i2, xii-332 p. et 4 pi. 4 fr, 

AIDE-MÉMOIRE à l'usage des officiers d'artillerie. Troisième édition , 
revue et augmentée. Grand in-8, \ ,080 p,, avec 109 pi. 1 2 fr. 

ARAGO ( Œuvres de François). Notices scientifiques, comprenant les 

phares , fortifications , puits forés, filtralions et élévation des eaux , 

libre-échange et protection, brevets d'invention. 1 vol. in-8, 

700 pages. 7 fr. 50 

Cette partie formera 5 volumes. 

AUDOT. L'Art de chauffer par le thermo-siphon, ou calorifère à eau 
chaude, les serres et les habitations, suivi d'un article sur le calo- 
rifère à air chaud; par L. E. Audot. Deuxième édition. Petit in-4 à 
deux colonnes, 48 p., 8 pi. 3 fr. 

B 

BA6INET» Études et lectures sur les sciences d'observation et leurs 
applications pratiques; par M. Babinet, de l'Institut, 3« vol., petit 
in-42, 294 pages. 2 fr. 50 

t BASSET. Traité complet d'alcoolisation générale, guide du fabricant 
d'alcools, renfermant la marche à suivre pour obtenir l'alcool de 
toutes les substances alcoolisables, les moyens de débarrasser l'alcool 
des odeurs propres et de celles d'cmpyreume, ainsi que l'indication 
des rendements, au point de vue de la fabrication, par les méthodes 
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les plus économiques, et toutes les règles, formules, etc.; par 
N. Basset, auteur du Traité pratique de la culture et de Talcoolisa- 
tion de la betterave , etc. Deuxième édition , revue et augmentée. 
In-48jésus, 503 p., 4 pi. et 2 tableaux. 6 fr. 

BâUTIER. Tableau analytique de la flore parisienne, d'après la mé- 
thode adoptée dans la flore française de MM. Lamark et de Candolle; 
' contenant tous les végétaux vasculaires de nos environs , et la des- 
cription des familles et des genres disposés d'après la nouvelle clas- 
sification de M. de Candolle; suivi d'un vocabulaire renfermant la 
définition des mots techniques employés dans cet ouvrage, et aug- 
menté d'un guide du botaniste pour les herborisations aux environs 
de Paris; par Al. Bautier, D. M. P. Huitième édition, ln-18 raisin, 
vin-451 pages. 4 fr. 

BEUDANT. Minéralogie et Géologie; p. M. F. S. Boudant, membre de 
rinstitut, inspecteur général de l'instruction publique. Minéralogie. 
In-12, x-295 p. — Géologie, In-i2, xii-348 p. — Ouvrage adopté par 
le conseil de l'instruction publique pour l'enseignement dans les lycées 
et les collèges, et approuvé par Mgr l'archevêque de Paris pour l'ensei- 
gnement dans les établissements religieux. Septième édition. 6 fr. 

Gonra élémenUire d'hûtoire naturelle à l'usage des lycées, collèges, séminaires et 
maisons d'éducation, par MM. Milne-Edwards, A. de Jussieu el F. S. Beudant. 

BIOT. Traité élémentaire d'astronomie physique; par J. B. Biot, mem- 
bre de l'Académie des sciences , etc. Troisième édition , corrigée et 
augmentée. Tome 5, in-8, xx-533 p., et atlas in-4 oblong, 4 pages et 
43 pi. Prix de l'ouvrage, 6 vol. in-8, avec 94 planches. 65 fr. 

t BLAVIER. Cours théorique et pratique de télégraphie électrique; 
parE. E. Blavier, inspecteur des lignes télégraphiques. In-4 8, jésus, 
47i pages, 6 planches. 7 fr. 

Résumé des cours faits aux employés des lignes télégrapliiqnes. 

BONGENNE. Traité de jardinage pour tous , suivi de quelques cul- 
tures spéciales; par M. Boncenne, juge au tribunal civil de Fontenay- 
le-Comte, etc. In-12, xii-4i8 pages. 

BONNIN. Travaux d'achèvement de la digue de Cherbourg, de 4830 à 
4853; par M. Joseph Bonnin, ingénieur de première classe des ponts 
et chaussées, chargé des travaux de la digue depuis 4843 jusqu'à 
Tachèvement, précédés d'une introduction historique sur les travaux 
exécutés depuis l'origine jusqu'en 4 830 , par Antoine-Élie de Lam- 
blardie. inspecteur général des ponts et chaussées et des travaux ma- 
ritimes. Texte in-4, 243 pages , et Alias grand in-4 , 4 pages et 
43 planches in-folio oblong. 20 fr. 

BORIE. LesTravaux des champs; par Victor Borie, membre correspondant 
derAcadémied'agriculturedeTurin.In-48jésus, viii-224p. 4 fr. 25 
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f BOSSU. Nouveau Dictionnaire d'histoire naturelle et des phéno- 

mènes de la nature ; par le docteur Ântonin Bossu, médecin de Tin- 

firmerie Marie-Thérèse, etc. ^^ et 2* séries. Grand in-8 à 2 colonnes, 

320 pages, . 9 fr. 

L'ourrage fonnera 3 TOlam«s grand in-8 jénu à deni colonnea et sera enriehi de 2,000 
graTtires enriron intercalées dans le texte. ^ Les 3 vol. 27 fr. 

t BOUCHERIE. Mémoire sur la conservation des bois ; par M. À. Bou- 
cherie, docteur-médecin. In-8, 39 pages. 2 fr. 

D0UTI6NY. Études sur les corps à Tétat spbérotdal, nouvelle branche 
de physique ; par M. T. H. Boutigny (d'Évreuz), ancien président 
de la Société de Pharmacie et de Chimie de Paris. Troisième édition, 
considérablement augmentée. In-8, xvi-349 pages avec 26 gravures. 

6fr. 

BOUZIQUE. Nouveau Manuel de menuiserie simplifiée , contenant des 
détails sur toutes les parties de la menuiserie du bâtiment, la fabri- 
cation et remploi des outils; par M. L. Bouzique, menuisier mode- 
leur, et M. E. R. In-48 raisin, 436 p., fig. et 4 pi. 4 fr. 50 



t CABANIÉ. Charpente générale, théorique et pratique; par B.Cabanié, 

charpentier, professeur du trait de charpente, de mathématiques, etc. 

Tome 2. Bois croches. In-folio, 106 p. et 54 pi. 30 fr. 

Oarrage terminé. — Le tome 1er bois droit, in-folio, 108 p. et 52 pi. 30 fr. 

t CARNET à l'usage des ingénieurs. Dixième édition. Nouveau tirage. 
In-i2, 466 p. 3fr. 

CÂSTERMÂNS. Parallèle des maisons de Bruxelles et des principales 
villes de la Belgique, construites depuis 4830 jusqu'à nos jours, re- 
présentées en plans, élévations, coupes et détails intérieurs et exté- 
rieurs, mesurées et dessinées par Auguste Castermans, architecte. 
Livraison 20. In-folio, 8 p., frontispice et 6 pL 

Gavrage terminé. 100 fr. 

CATALAN. Manuel des candidats à Técole polytechnique ; par Eugène 
Catalan, ancien élève de l'école polytechnique, etc. Tome 1*'. Algè- 
bre, trigonométrie, géométrie analytique à deux dimensions. Avec 
467 figures intercalées dans le texte. In-48 jésus, xnii-504 p. 5 fr. 

CHATEAUNEUF (de) et JUGE-SAINT-MARTIN. La Nouvelle Maison 
rustique, encyclopédie-manuel de toutes les sciences et de tous les 
arts, dont un habitant de la campagne, propriétaire, fermier, culti- 
vateur, peut tirer parti, etc., contenant Thygiène et la médecine do- 
mestiques, rhippiatrique , Fart vétérinaire, etc.; par une société 
d'agronomes, de médecins, de vétérinaires et de chimistes. Troisième 
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édition, revue et soigneusement corrigée par M. de Châteauneuf ; 
augmenlée d'un Mémoire sur les irrigations, par M. Juge-Saint-Mar- 
tin, ex-maire de Limoges. Tome 4 et 2. In-42, 600 p. et 2 pi. 3 fr. 

GHATIN. Ânatomie comparée des végétaux, comprenant : 4« les plantes 

aquatiques; 2* les plantes aériennes; 3« les plantes parasites; 4* les 

plantes terrestres ; par G. A. Chatin, professeur de botanique à Técole 

de pharmacie de Paris, etc. Livraison 6. Plantes parasites. Grand 

in-8 Jésus, p. 145 à 192, pi. 31 à 40. 

L'Anatomie se publie, par lirraisoa de 3 fenilles enTiion et 10 pUncbes. Prix de la 
lirraison, 7 fr. 50. La pnblication se fait dans l'ordre suivant : !« les plantet aqutt' 
tiquet, 1 Toi. d'environ 500 pages A^ texte et environ 100 pi.; to let plantei para- 
tUet et lei planlet aériennei ou épiiendret, 1 Tol. d'environ 500 pages avec 100 pi. 

CHAUVEL atné. Petit manuel vétérinaire pratique à Tusage des éle- 
veurs, fermiers et propriétaires ruraux ; par Chauvel aîné, pharma- 
cien à Quentin. In-42, 466 p. 

CHESNEL (de). Dictionnaire de technologie, étymologie et déBnition 
des termes employés dans les arts et métiers ; par M. de Ghesnel. 
Tome 4" (a-kwa). Gr. in-8* à deux colonnes, 796 p. 
L'onvrage aura 2 volumes. Prix, 14 francs. 

CHEVALIER. Notions élémentaires d'agriculture, à Tusage des écoles 
primaires, rédigées sur le plan adopté par le conseil académique de 
Bordeaux; par Chevalier, inspecteur primaire de l'arrondissement de 
Nontron (Dordogne). In-12, 128 p. 1 fr. 

CHEVALLIER fils et GRIMAUD fils. - Les Secrets de l'industrie et de 
Féconomie domestique, mis à la portée de tous. Choix de recettes et 
do procédés utiles, la plupart nouveaux et inédits. Moyens simples et 
faciles de reconnaître les falsifications dans les principaux aliments 
et produits de l'industrie; par M. Alphonse Chevalier fils, chi- 
miste, etc., et M. Emile Grimaud fils, sous la direction de M. A. Che- 
vallier, pharmacien chimiste à Paris, etc. !n-8, viii-392 p. 5 fr. 

CLAUDEL. Introduction théorique et pratique à la science de l'ingé- 
nieur; par J. Claudel, ingénieur civil, etc. Deuxième édition, revue 
et considérablement augmentée. In-8, xvi-64 4 p. 9 fr. 

COCKERILL (Portefeuille de John), ou Description de machines d'épui- 
sement, d'extraction, de fabrique, d'outillage, machines de bateaux 
à vapeur, locomotives et matériel de chemins de fer, roues hydrau- 
liques, etc. Appareils de papeteries, de sucreries, moulins à farine, 
ventilateurs, etc., construits dans les établissements do Serain g de- 
puis leur fondation jusqu'à ce jour. Publié avec l'autorisation de la 
Société Cockerill. Livraisons 22 à 26. In-4, p. 467-206 et 10 p(. 
in-folio. 

L'onvrasf complet comprendra 100 livraisons, lî livraisons par année forment nn 
vol. 2i l'r. Les années parues ou en cours de publication ne se vendent nas séparément 
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€ORDOIN. Tarif usuel, selon le système métrique, pour la réduction 
des bois carrés et des bois en grume, mesurés de 3 en 3 centimètres 
pour les grosseurs et de 25 en S5 pour les longueurs ; par L. Cor- 
doin, architecte vérificateur. Septième édition. In-42, 444 p. et 4 pi. 

3 fr. 



DAGUIN. Traité élémentaire de physique théorique et expérimentale 
avec les applications à la météorologie et aux arts industriels; par À. 
Daguin, professeur à la Faculté des sciences de Toulouse, etc. Tome 2. 
Première partie. In-8, 446 pages. 

DEGÂISNE. Le Jardin fruitier du Muséum, ou Iconographie de toutes 
les espèces et variétés d'arbres fruitiers cultivés dans cet établisse- 
ment, avec leur description, leur histoire, leur synonymie, etc.; par 
J. Decaisne, membre de F Institut, professeur de culture au Muséum 
d'histoire naturelle. Publié sous les auspices de S. Exe. M. le mi- 
nistre de Tagriculture et du commerce. 4'* livraison. In-4, 8 pages et 
4 planches. 

L'oayrage est pnblié ^r livraisons contenant cbaeane 4 planches imprimées en cou- 
leur et retouchées au pinceaa par d*habiles artistes. Chaque planche est saivie d'un 
texte explicatif. Prix de chaque livraison : 5 francs. 

DEGRANGES. Traité de comptabilité agricole ; par Edmond Degranges 
de Rancy, auteur du Cours complet d'études commerciales. Deuxième 
édition. In-^, xvi-296 pages. 5 fr. 

DELAPLÂNE. Question des Subsistances. Solution : le pain à soixante 
centimes les deux kilogrammes. — Le Comptoir agricole , société 
anonyme par mutualité. Banque spéciale pour Tagriculture établie 
dans chaque département de l'empire, y compris la Corse et l'Algé- 
rie, sous le patronage de Leurs Majestés l'empereur Napoléon III et 
l'Impératrice. — Liberté du Commerce. Marchés départementaux 
permanents, docks de garantie d'approvisionnements départdmen- 
taux. Projet présenté à S. M. l'empereur par un négociant. In-8, 
viii-479pages et 4 planche. 5 fr. 

DELAUNAY. Cours élémentaire de mécanique théorique et appliquée; 
par M. Ch. Delaunay, membre de l'Institut (Académie des sciences], 
ingénieur des mines, professeur à l'École polytechnique, etc. Qua- 
trième édition. In-4 8 jésus,viii-708 pages. 8 fr. 

DESAINS. Leçons de physique ; par M. P. Desains, professeur de phy- 
sique près la Faculté des sciences de Paris. In-48 jésus, xiv-646 p. 
et figures intercalées dans le texte. 6 fr. 

DU BREUIL. Cours élémentaire théorique et pratique d'arboriculture, 
comprenant l'étude des pépinières d'arbres et d'arbrisseaux fores- 
tiers, fruitiers et d'ornement; celle des plantations d'alignement, fo- 
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restières et d'oraement; la culture spéciale des arbres à fruit, à cidre, 
et de ceux à fruits de table; précédé de quelques notions d'anatomie 
et de physiologie végétale; par M. À. Du Breuil. Quatrième édition. 
4** partie. In-48 jésus, 446 pages et tableaux, une vignette et de 
nombreuses figures intercalées dans le texte. 
L'ouTrage auzt S Tdoinas. Prix, 10 francs. 

DUCHESNE. Des Chemins de fer et de leur influence sur la santé dos 
mécaniciens et des chauffeurs; par E. Â. Duchesne, docteur en mé- 
decine, etc. In-42, 292 pages. 3 fr. 30 

DUFOUR. Les lois des mines. Traité pratique à Tusage des conces- 
sionnaires de mines , des exploitants de minières , carrières et tour- 
bières, des maîtres d'usines affectées au traiteirient des substances 
minérales, et des propriétaires de terrains ou bâtiments situés dans 
le voisinage des mines ou des établissements métallurgiques; par 
Gabriel Dufour, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. 
I11-8, 440 pages. 7 fr. 

-— Police des eaux. Traité pratique à Tusage des maîtres d'usines, des 
riverains de la mer et des cours d'eau navigables ou non navigables, 
et des concessionnaires ou propriétaires de marais; suivi d'un com- 
mentaire spécial des lois sur l'irrigation et le drainage ; par Gabriel 
Dufour, avocat au conseil d'Ëtat et à la Cour de cassation , ancien 
membre de l'Assemblée nationale. In-8, yiii-547 pages. 7 fr. 

t DUMAS. Études sur les inondations. Causes et remèdes. Ouvrage cou- 
ronné par l'Académie impériale des sciences , belles-lettres et arts 
do Bordeaux; par M. J. Dumas^ membre du corps enseignant. In-8, 
4 75 pages et 5 planches. 4 fr. 

t DU MONCEL. Exposé des Applications de Télectricité; par le vicomte 
Tli. Du Moncel. Tome 3. Applications mécaniques, physiques et 
physiologiques. Deuxième édition. In-8, 468 p., 4 pi. 8 fr. 

Ouvnge terminé. Tome l<r, 8 fr. Tome l\ 10 fr. 

E 

EDWARDS (Milne) et Achille COMTE. Cahiers d'histoire naturelle; par 
M. Milne Edwards, membre de l'Institut, doyen do la faculté des 
sciences de Paris, etc., et M. Achille Comte, professeur d'histoire 
naturelle au lycée Charlemagne. Nouvelle édition, mise en concor- 
dance avec le programme du %t avril 4852 pour renseignement 
dans les lycées. 2* cahier. Botanique. In-48 jésus, viii-244 p. avec 
9 pi. 2 fr. 

ÉMY. Cours élémentaire de fortifications fait à l'École spéciale militaire, 
par A. R. Émy, colonel du génie en retraite, professeur à cette école. 
Deuxième édition, avec corrections et modifications, par B. Bartet, 
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capitaine d'artillerie , professeur à l'École militaire de Saint-Cyr. 
In-8, 664 p. Le volume, avec 25 pi. in-4. 30 fr. 

ïïNDRÈS. Manuel du conducteur des ponts et chaussées, rédigé d'après 
le nouveau programme officiel; par E. Endrès, ancien élève de TÉcole 
polytechnique, ingénieur des ponts et chaussées et de la compagnie 
des chemins de fer du Midi. Deuxième édition , considérablement 
augmentée, et contenant toutes les matières du programme. % vol» 
in-8. xxxii-650 p. et 4 pi. 43 fr. 



FREY. Nouveau Manuol complet de typographie, contenant les prin- 
cipes théoriques et pratiques de cet art; par A. Frey. Nouvelle édi- 
tion, revue, corrigée et augmentée, par M. E. Bouchez, correcteur 
à rimprimerie J. Claye. 4'^ et 2* parties, t voL in-48, xvi-536 p. et 
planches. 6 fr. 

FIGUIER. L'Année scientifique et industrielle, ou Exposé annuel des 
travaux scientiGques, des inventions et des principales applications 
de la science à l'industrie et aux arts qui ont attiré l'attention pu- 
blique en France et à l'étranger; par Louis Figuier, docteur es 
sciences, docteur en médecine, etc. 4'* année. In-48 jésus, vin- 
492 p. 3 fr. 50 

— Les Applications nouvelles de la science à l'industrie et aux arts, en 
4 855 ; par Louis Figuier, docteur es sciences, docteur en médecine. 
Deuxième édition. In-48 jésus, viii-428 p. 3 fr. 

FORTHOMME. Traité d'analyse chimique à l'aide des liqueurs titrées, 
par Frédéric Mohr, docteur en médecine et docteur es sciences, con- 
seiller de S. H. le roi de Prusse, etc. Traduit de Fallemand; par 
C. Forthomme, professeur de physique et de chimie au lycée de 
Nancy. In-8, xvi-431 p. 7 fr. 50 



G'vILlIABAUD. L'Architecture du v* au xvii* siècle et les Arts qui en 

dépendent (la sculpture, la peinture murale, la peinture sur verre, la 

mosaïque, la ferronnerie, etc.]; publiés diaprés les travaux inédits 

des premiers architectes français et étrangers, par Jules Gailbabaud. 

Livraisons 480 à 487. 

Cet onvrage formera quatre magnifimies Tolnmes grand in-4, contenant environ 400 
planchea. — Il se pnblie en 200 liTiaisons composées chacune de denx planches, 
accoinpag^nées de notices descriptives et archéolo^ques. — Les principales planches 
coloriées m-4 comptent comme denx planches. Prix de chaqne uvraison : 1 fr. 75. 
Aacune lirraison ne se vend séparément. 

t GANOT. Traité élémentaire de physique expérimentale et appliquée et 
do météorologie, avec un recueil nombreux de problèmes» illustré de 
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358 belles gravures sur bois intercalées dans le texte; par A. Ganot, 
professeur de mathématiques et de physique. Septième édition, aug- 
mentée de 26 gravures nouvelles et des travaux les plus récents sur 
les différentes branches de la physique. In-4 8 jésus, 826 p. 7 fr. 

GÂRNIER. Théorie pour l'amélioration de la culture de la vigne ^ 
d'après la meilleure pratique usitée dans le département de la Côte- 
d'Or, avec une notice sur les maladies qui surviennent à la vigne, 
ainsi que des insectes qui lui sont nuisibles, et la manière de les 
détruire; par Charles Garnier. In-8, 496 p. 

GASPÂRIN (de). Cours d'agriculture; par le comte de Gasparin, an- 
cien ministre de l'agriculture et de Tintérieur, membre de l'Acadé- 
mie des sciences, etc. Deuxième édition. Tome 2. In-8, 578 p. 7 fr. 50 

GAVARRET. Traité d'électricitér; par J. Gavarret, professeur de phy- 
sique médicale à la faculté de médecine de Paris. Tome i^, avec 
280 fig. dans le texte. In-48 jésus, vi-595 p. 8 fr. 

GAYFFIER (de). Nouveau Manuel complet des ponts et chaussées. 
4" partie. Routes et chemins; par J. de Gayftier, inspecteur en 
chef des ponts et chaussées, etc. Quatrième édition. In-48 raisin, 
x-456 p. 3 fr. 50 

GREFF. Catéchisme agricole, à l'usage des écoles rurales; par Michel 
Greff, ancien inspecteur gratuit des écoles primaires. Quatrième édi- 
tion. In-4 8, 444 p. 60 c. 

H 

t HERMANT. De l'Influence des arts du dessin sur l'industrie. Mé- 
moire couronné par l'Institut. Achille Hermant, architecte, etc. In-8, 
452 pages. 3 fr. 

I 

ISABELLE (M""). Dressage, par le surfaix-cavalier, des chevaux de 
cavalerie, d'attelage et de course , en six et douze leçons. Nouvelle 
méthode, par M"' Marie Isabelle. Approuvée et achetée par S. £. le 
ministre de la guerre, pour être mise en usage dans toutes les écoles 
de dressage de l'armée. Adoptée par S. M. Tempereur Nicolas pour 
être mise en usage dans toute la cavalerie de Tarmée russe. In-8, 
430 p. et 8 pi. 40 fr. 

J 

iEANNIN. Aide-mémoire. Petit livret de poche du menuisier; par 
Jeaunin , métreur en menuiserie. Quatrième édition, In-46, 
60 p. 4 fr. 25 

JOURDIER. Catéchisme d'agriculture; par A. Jourdier. In-48 jésus, 
480 p. avec 400 ùg, 4 fr.; cartonné, 4 fr. 20 
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JUDÉE. Nouveaux éléments d'hygiène, mis à ia portée de tout le 
monde ; par C. Judée, docteur en médecine de la Faculté do Paris. 
ln-48 raisin, 280 p. 4 fr. 

K 

KUHLMANN. Applications des silicates alcalins solubles au durcisse- 
ment des pierres poreuses, à la peinture, à l'impression, etc., suivies 
d^études théoriques et pratiques sur la teinture, Timpression, les 
apprêts de la peinture; par M. Fréd. Kuhlmann, professeur de chi- 
mie, etc. In-8, 90 p. % fr. 50 



LABORDE (de). De TUnion des arts et de l'industrie; par M. le comte 
de Laborde, membre de l'Institut. Tome 4", Le Passé, Tome 2, 
revenir, SI vol. grand in-8, 4050 p. 

LABOSNE. Problèmes de mathématiques et de physique, à l'usage des 
aspirants au baccalauréat es sciences et à l'École centrale; par A. La- 
bosne, professeur de mathématiques. Problèmes de mathématiques. 
in-4 8 Jésus, 4 08 p. 4 fr. 50 

LAGHAUME. Méthode élémentaire pour tailler et conduire soi-même 
les pêchers en espaliers, contenant les principes à suivre pour les 
plantations, le choix des arbres, etc.; par J. Lachaume, ex-jardinier 
en chef de la colonie agricole et horticole de Petit-Bourg, etc. In-4 2, 
245 p. et40 fig. 2 f r. 

LANDRIN. Du plomb, de son état dans la nature, de son exploitation, 
de sa métallurgie et de son emploi dans les arts; par H. Landrin, 
ingénieur civil des mines. In-48 jésus, xvi-540 p. 5 fr. 

LASTEYRIE (db). Histoire de la peinture sur verre, d'après ses mo- 
numents en France; par F. de Lasteyrie. Trente et unième livraison. 
In-folio, p. 257-276. 

L'onrrage a été annoncé en 15 on 30 lirraisons. Gliaqae livraison derait contenir 2 
. feuilles de texte et 4 pi. coloriées. Le prix de chacane 36 francs. 

LE CANU. Éléments de géologie; par L. R. Le Canu, docteur en mé- 
decine, professeur titulaire à l'école supérieure de pharmacie de 
Paris, etc. In-48 jésus, 223 p. .^3 fr. 

LEPAGE. Lois des bâtiments, ou le Nouveau Desgodets, contenant la 
théorie et la pratique : 4* des servitudes, telles que murs mitoyens, 
contre-murs, vues, égouts, haies mitoyennes, etc.; 2« des réparations 
grosses et menues; 3* des formes à suivre par les juges de paix, les 
tribunaux et les experts pour visiter les lieux, avec formule des 
actes de procédure. Nouvelle édition; par P. Lçpage, ancien avocat. 
2 vol. in-8, xxiv-877 p. 8 fr. 
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LE ROY-MABILLE. La Maladie de la vigne, expliquée par la théorie 
de Rozier et de Bosc sur la taille et Tébourgeonnement. Histoire des 
affections qui ont précédé et amené la maladie de la vigne et celle de 
la pomme de terre. La maladie du poirier comparée à celle do la 
vigne; par Le Roy-Mabille. In-8, 79 p. 4 fr. 25 c, 

LIRON D*AIROLLES (db). Notice pomologique. Liste synonymique 
historique des diverses variétés du poirier , anciennes, modernes et 
nouvelles; par M. J. de Liron d'Airoles, membre honoraire et cor- 
respondant de plusieurs sociétés d'agriculture et d'horticulture fran- 
çaises et étrangères, etc. In-8, xxxviii-i02 p. 
Cet ourrage n'est pas terminé, et cette partie ne sera pas rendae séparément. 

LYELL. Manuel de géologie élémentaire, ou Changements anciens de 
la terre et de ses habitants, tels qu'ils sont représentés par les mo- 
numents géologiques; par sir Charles Lyell, membre de la Société 
royale de Londres, etc. Traduit de l'anglais sur la cinquième édi- 
tion, avec le consentement et le concours de l'auteur ; par M. Hu- 
gard, aide de minéralogie, d'histoire naturelle, etc. Cinquième édi- 
tion, considérablement augmentée et illustrée de 750 gravures sur 
bois. In-8, viii-520 p. et figures. 
Tome II et dernier. Prix de l'onvrage : 10 francs. 

M 

PJAGNE. Hygiène vétérinaire appliquée. Deuxième édition, revue, cor- 
rigée, augmentée et accompagnée de figures intercalées dans le texte : 
Études des races bovines françaises et des moyens de les améliorer, 
suivie des règles relatives à l'entretien , à la multiplication , à l'éle- 
vage, à l'engraissement du bœuf; par J. H. Magne, professeur d'agri- 
culture et d'hygiène à l'École impériale d'Alfort. In-8, viii-41 2page& 
5 fr. — Idem. Du mouton, de la chèvre et du porc. In-8. vi-420 p. 
5 fr. — Idem. Le Porc, sa multiplication, son élevage et son engrais- 
sement. Des races porcines étrangères le plus généralement em- 
ployées pour l'amélioration des races françaises. In-8, 96 pages. 

MARRYAT. Code universel de signaux, à l'usage des navires de com- 
merce de toutes les nations, de Frédéric Marryat, capitaine de vais- 
seau de la marine anglaise; avec un recueil de phrases à l'usage des 
convois et un système de signaux géométriques de nuit et de brume. 
In-8, xi-386 p. et 8 pi. coloriées. 22 fr. 50 

.MEUNIER. Essais scientifiques; par Victor Meunier, rédacteur en chef 
de V^mi des Sciences. Tome 4*^ L'Apostolat scientifique. In-42, 
215pageF« 
L'onvrage formera 11 toI. qui paraîtront de mois en mois. Prix dn Tolnme : 1 fr. 25 e. 

t MËZIÈRES. Comptabilité industrielle et manufacturière, ou Cours 
théorique et pratique de la tenue des livres en partie double, rédigée 
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pour les écoles fmpériales d'arts et métiers de Châlons et d'Angei^ ; 
par L. L. Mézières. Quatrième édition. Ia-8, 19S pages. t fr. 

MICHEL et BAUTEREAU. Nouveau Vignole du charpentier. 4 ~ partie : 
Art du Trait , contenant Tapplication de cet art aux principales 
constructions en usage dans le bâtiment; par M. Michel, mattre char- 
pentier, et par M. Boutereau, professeur. Avec un atlas de 72 plan- 
ches gravées sur acier. In-8, 266 pages. 20 fr. 

MILLET-ROBINET (M—). Maison rustique des dames; par M"' C. Mil- 
let-Robinet. Troisième édition. Tome 4 *Mn-4 8 Jésus, viii-524 pages. 

3 fr. 75 
MOREL (A.). Encyclopédie commerciale-maritime, ou Dictionnaire 
universel de commerce et de géographie maritimes; par Auguste 
Morel, ancien consul général de Toscane, etc. Tome V, ^^ livrai- 
son. (A'Avelanède). In-8, 242 pages. 6 fr. 
L'oavrage paraîtra par lÎTraisona de 96 pages , an prix de S fr. 50 c. 

MORIN. Notions géométriques sur les mouvements et leurs, tfwsfpr- 
mations, ou Éléments de cinématique; par Arthuf ÎIoifflF,- géberal cfd^r 
division d'artillerie, membre de Tinstitut, etc. (Leçon? dejiiëidanique 
pratique). Deuxième édition, in-8, 300 pages. . , . * Z***; .o fr. 

N 

NAUDIN. Le Jardin du cultivateur; par G. Naudin, aide de botanique 
au jardin des Plantes de Paris , rédacteur du Bon Jardinier. In-4 2, 
487 pages. 4 fr. 25 

NORMAND fils, DOULIOT et KRAFFT. Cours de dessin industriel, à 
l'usage des écoles primaires supérieures , des cours de commerce et 
d'industrie et des ouvriers; par MM. Normand fils, graveur; Douliot, 
professeur d'architecture et de construction ; Krafit , auteur de plu- 
sieurs traités de charpente. Texte. Troisième édition. In-8, 479 p. 
— Atlas. In-folio oblong, 4 pages et 34 planches. 12 fr. 

NOSBAN. Nouveau Manuel complet du menuisier, de l'ébéniste, du 
layetier, du marqueteur, du sculpteur, contenant tous les détails 
utiles sur la nature des bois indigènes et exotiques, la manière de 
les préparer, de les teindre, etc. ; par Nosban, menuisier-ébéniste. 
Ouvrage orné de figures. Nouvelle édition. 2 vol. in-48, 674 pages, 
avec 22 planches. 7 fr. 



ORBIGNY (d'). Paléontologie française. Description zoologique et 
géologique de tous les animaux mollusques et rayonnes fossiles de 
France, comprenant leur application à la reconnaissance des cou- 
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ches; par Alcide d'Orbigny, docteur èft sciences. Avec des Gguresde 
toutes les espèces. 

On publie simulUnément : Tbuuins crétacés. — Terrains jurassiooes. 

La Palioniologie française est publiée, dans le format in-8. Il parait chaque mois 9 li« 
traîsons (ks TerratM erélaeet et une lÎTraisoD des Teminâ jurassiques. La livraison 
comprena 4 planches et du texte correspondant. Prix de la livraison : i fr. 25 c. 

ORDINAIRE DE LACOLONGE. Théorie de la turbine Fourneyron, 
d'après M. Weisbach , professeur à Técole des mines de Freyberg 
(Saxe), suivies d'expériences exécutées sur un moteur de ce genre éta- 
bli à la poudrerie de Saint-Médard; par M. Ordinaire de Lacolonge, 
capitaine d'artillerie, etc. In-8, \%i p., 2 pi. et un tableau. 3 fr. 50 



PARIS. Catéchisme du Marin et du Mécanicien à vapeur, ou Traité 
des Machines à vapeur, de leur montage, de leur conduite, de la ré- 
paration de leurs avaries; par E. Paris, capitaine de vaisseau. 
Deuxième édition, augmentée de la manœuvre des navires à roues, 
à aubes ou à hélice. In-8, xii-752 pages. 46 fr. 

PELOUZË et FRÉMY. Traité de Chimie générale , comprenant les ap- 
plications de cette science à l'analyse chimique, à l'industrie, à 
l'agriculture et à l'histoire naturelle; par J. Pelouze, membre de 
l'Institut, président de la commission des monnaies et E. Frémy, 
professeur de chimie à l'École polytechnique et au Muséum d'his- 
toire naturelle. Deuxième édition, tome 6, in-8, 680 pages. 

Prix de l'oQTrage, 6 toI. in-8 avec un atlas de 53 planches gravées en taille-donce par 
AVormser : 48 fr. 

t PERDONNET et POLONCEAU. Nouveau Portefeuille de l'Ingénieur 
des chemins de for; par M. Perdonnet, professeur à TÉcole centrale 
des arts et métiers, ingénieur, etc., 1'* livraison. Texte. Petit in-8, 
64 pages. — Documents, 48 pages. — Légende explicative des 
planches, 24 pages. 12 planches in-fol. gravées sur acier. 
Cet onyrage fait soite an portefeuille des chemins de fer, il anra donze liTraisons. 

PIERRE. Considérations chimiques sur l'alimentation du bétail, au 
point de vue de la production du travail , de la viande, de la graisse, 
de la laine et du lait. Résumé des leçons faites à la Faculté des 
sciences de Caen, pendant l'année scolaire 4855-4856; par Isidore 
Pierre, membre correspondant de l'Institut. In-8, 466 pages. 

PRIX de règlement applicables aux travaux de bâtiment exécutés 
en 4857, établis par le bureau général de vérification et de règle- 
ment de la préfecture de la Seine, approuvés par M. le préfet de la 
Seine. Édition de 4857. In-4, 475 pages. 40 fr. 

R 

RAOUL. Manuel pratique d'arboriculture, renfermant ce que les meil* 
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leurs aateurs et les praticiens ont dit de mieux sur les défoncements, 
la plantation , les formes, la taille et la mise à fruit des arbres frui- 
tiers; par Tabbë Raoul, curé de Coulvon (Haute-Saône). In-42, 
S46 pages. ^ 4 fr. 50 

RENDU. Âmpélographie française, comprenant : la statistique, la des- 
cription des meilleurs cépages, l'analyse chimique du sol et les pro- 
cédés de culture et de vinification des principaux vignobles de la 
France : par Victor Rendu , inspecteur général de Tagricuiture. 
Deuxième édition. Grand in-8, xx-576 pages, et une carte viticoie 
de la France. 9 fr. 

RËGNÂULT. Manuel des aspirants au grade d'ingénieur des ponts et 
chaussées. — Guide du conducteur des ponts et chaussées, de l'agent 
voyer, du garde du génie et d*artillerie , rédigé d'après le nouveau 
programme officiel; par J. Régnault, bachelier es sciences mathéma- 
tiques. Partie pratique, in-8 de xii-252 pages, xix pi. 12 fr. 

REVUE UNIVERSELLE des mines, de la métallurgie, des travaux pu- 
blics, des sciences et des arts appliqués de Tindustrie, publiée sous y 
la direction de M. Ch. de Cuyper, professeur ordinaire à la Faculté \^ 
des sciences de Tuniversilé de Liège, l'* année, I'*livr., mars 1857. 
. In-8, xvM52 pages et 7 pi. Prix annuel. 85 fr. 

La ïïevue parait toiis les deux mois. Elle forme deux voinmes de 400 à 500 p. par an- 
née. (Traduction da texte et reproduction des dessins réserrées). 

RïSLER. Guide pour l'analyse chirrû^ue, à Tusage des médecins, des 
pharmaciens et des étudiants en chimie et en minéralogie ; par le 
docteur Henri Will, professeur ordinaire de chimie expérimentale à 
l'université de Giessen ; traduit d'après la 3* édition allemande, par 
Jean lUsler, pharmacien de Viciasse, etc. In-8, viii*488 p. 3 fr. IjO 

ROUGHË et LAGOUR. Leçons nouvelles de trigonométrie rectiligne et 
sphérique ; par MM. Eugène Rouché et L. Lacour, professeurs au ly- 
cée Charlemagne. In-8, xvi-236 pages. 3 fr. 

ROUX et GRAVILLON. Les Vers à soie. Traité pratique, graines, édu- 
cation , histoire ; par Jean François Roux et Arthur de Gravillon. 
In-^ 8 Jésus, 249 pages. 2 fr. 

S 

SONNET. Notions de mécanique, rédigées«con fermement au programme 
d'admission èi l'École polytechnique et à l'École normale supérieure; 
par H. Sonnet, inspecteur de l'Académie de Paris, professeur à l'École 
centrale des arts et manufactures. Deuxième édition , revue et aug- 
mentée d'un grand nombre d'exercices. In-8, viii-288 pages et 4 
planches. 5 fr. 

STURM. Cours d'analyse de l'École polytechnique; par M. Sturm, 
membre de l'Institut. Publié d'après le vœu de l'auteur, par M. E. 
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Prouhet, professeur de mathématiques. Tome 4". In-8, xxviii-409p. 

Prix de l'ouvrage, % vol. 4 2 fr. 

Tome l«r, avec Notice sur la yie et les travaux de Gh. Stiirmi né à Gcnèye le 29 lep- 
tembre 1803, mort le 10 décembre 1855. 



TEXIER. Dictionnaire d'orfèvrerie , de gravure et de ciselure chré- 
tiennes, ou De la mise en œuvre artistique des métaux, des émaux 
et des pierreries, comprenant, etc. ; par M*, l'abbé Texier, grand in-8 
à 2 col., 748 pages et figures. 8 fr. 

THAGKERAY. Registre du Cultivateur, ou Livre complet de tous ses 
comptes pour 4857; suivi d'un Calendrier du fermier^ ou Indica- 
tion des travaux à effectuer mois par mois; par T. J. Thackeray. 
Petit in-folio, 411 pages. 5 fr. 

THILIAYE. Nouveau Manuel complet du fabricant d'indienne, renfer- 
mant les impressions des laines, des châles et des soies; précédé de 
la description botanique et chimique des matières colorantes. Ou- 
vrage orné de planches; par L. J. S. Thillaye, professeur de chi- 
mie, etc. Nouvelle édition , augmentée par M. Yergnaud. In-18 , x- 
437 pages. 3 fr. 50* 

TRA.CY (de). Lettres sur l'agriculture; par M. Victor deTracy, ancien 
député de l'Allier et de l'Orne, ln-42, xi-2SI7 pages. t fr. 50 



+ VALORI (de). Mémoire sur les inondations; par le comte Gh. de Va- 
lori, prince Rustichelli, membre du conseil général de la Loire-Infé- 
rieure. In-8, 54 pages. S fr. 

VERDIER et CATTOIS. Architecture civile et domestique au moyen 
ftge et à la Renaissance, dessinée, décrite et publiée par Aymar Yer- 
dier, architecte du gouvernement, et par le docteur F. Cattois. 40 à 
43 livraisons. In-4, p. 57 à 72 et 9 planches. 
L'ouTrage se composera de 40 à 50 livraisoiu. Prix de la lirraisoD : 2 f rauok 



YSABEAU. Leçons élémentaires d'agriculture, rédigées d'après les pro- 
grammes officiels de l'enseignement primaire, à l'usage des écoles 
normales primaires , des écoles primaires supérieures et des écoles 
professionnelles; par A. Ysabeau, agronome. 1 vol. in-4â, 288 pages» 

S fr. 



JUILLET A DÉCEMBRE 1857 



t ADHÉMAR. Traité de Géométrie descriptive (supplément au); parJ. 
Adhémar. Exercices, épures de concours etquestions d'examen. In-8, 
246 p., et Atlas in-folio de 30 planches. 12 fr. 

t ADHÉMAR (d'). Des chemins de fer américains. Tramways ou che- 
mins de fer à chevaux; par M. le comte Alexandre d* Adhémar, 
ancien élève de TÉcoIe polytechnique. In-8, 104 p. et 4 planches. 4 fr. 

ANNALES DE CHIMIE et de physique, par MM, Chevreul, Dumas, 
Pelouze, Boussingault, Regnault, de Senarmont. Avec une revue des 
travaux de chimie et de physique publiés à l'étranger; par M. Wurlz 
et Yerdet. 3« série. Tome 49. (1857). In-8, 546 p., et 2 pi. 

Les Annalet paraissent le !«' de chaque mois, et forment par an 3 volumes in-8, avec 

Slanches grayées. — L'aLonnement ne se fait que pour Tannée. Paris, 30 francs; 
épartements, 34 francs. 

— Môme recueil. Tome 50. In-8, 516 p. et 2 pi. 

— Même recueil. Tome 54. In-8, 546 p. et 2 pi. 

ARAGO (Œuvres de François). Astronomie populaire. Tome III. 1 v. 
in-8 , 630 p., accompagné d'un grand nombre de planches et de fi- 
gures sur bois dans le texte, 7 fr. 50 

— Tome 4, In-8, 860 p. et 6 pi. 7 fr. 50 
OaTrage terminé. 

t ARMENGAUD aîné. Publication industrielle des machines, outils et 
appareils les plus perfectionnés et les plus récents employés dans 
les différentes branches de Tindustrie française et étrangère; par 
M. Armengaud aîné , ingénieur , ancien professeur au Conservatoire 
impérial des arts et métiers, etc. Texte, tome 10. In-8, 552 pages. — 
Atlas, in-folio oblong, 40 pi. ' 30 fr. 

ARMENGAUD jeune. Guide -manuel de l'inventeur et du fabricant 
parCb. Armengaud jeune, ingénieur, etc. 4* édition. In-8, 420 p. 5fr. 
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B 

BABINET. Etudes et Lectures sur les sciences d*observation et leurs 
applications pratiques; par Babinet, de l'Institut. 4* vol. In -4 6. 
304 p. t fr. 50 

BÂRRUEL. Traité de chimie technique appliquée aux arts et à Tin- 
dustrie, à la pharmacie et à Tagriculture; par M. G. Barruel, 
ex-préparateur à la Faculté des sciences de Paris. Tome 3. In-8. 
617 p. 7 fr. 

BASSET. Traité théorique et pratique de la fermentation considérée 
dans ses rapports généraux avec les sciences naturelles et T industrie ; 
par N. Basset. In-48 jésus, 605 p. 7 fr. 

BENOIT-DUPORTAIL. Construction des boulons, harpons, écrous, 
clefs, rondelles, goupilles, clavettes, rivets et équcrres, suivie de la 
construction des vis d'Archimède; par A,-C. Benoît-Duportail, ingé- 
nieur civil, etc. In-8 à 2 colonnes, 48 p. et 4 planches. 3 fr. 

BEZON. Dictionnaire général des tissus anciens et modernes. Ouvrage 
où sont indiquées et classées toutes les espèces do tissus connues jus- 
qu'à ce jour, soit en France, soit à Tétranger, notamment dans 
rinde, la Chine, etc., etc., avec l'explication abrégée des moyens 
de fabrication et Tentente des matières, nature et apprêt, applicables à 
chaque tissu en particulier; par M. Bezon. T. <•'. In-8, 324 p, 7 fr. 50 

— Tome 2. In-8, 384 p. 7 fr. 50 

L*ouTrage complet aura S on 6 Tolumea. 

fîlSTON, JANVIER et MALEPEYRE. Nouveau manuel du mécanicien- 
fontainier, du plombier et du pompier. Nouvelle édition, entière- 
ment refondue et ornée de figures; par M. Malepeyre. In-48 raisin, 
Tiii-496 p. et 42 planches. 3 fr. 50 

EONEL. Histoire de la télégraphie. Description des principaux appa- 
reils aériens et électriques. In-42, 447 p. 1 fr. 50 

BOREAU. Flore du centre de la France et du bassin de la Loire, ou 
Description des plantes qui croissent spontanément, ou qui sont cul- 
tivées en grand dans les départements arrosés par la Loire et ses 
affluents avec l'analyse des genres de ces espèces. 3« édition ; par 
A. Boreaù, professeur de botanique, t vol. in-8, xvi-4432 p. 45 fr. 

BOUCHARDAT et QUEVENNE. Du lait. Premier fascicule. Instruction 
sur Fessai et l'analyse du lait ( Chimie légale du lait). Deuxième 
fascicule. Du lait en général. Des laits de femme, d'ânosse, de chèvre, 



SECM>ND SEMESTRE 4857. 17 

de brebis, de vache en particulier; par M. Bouchardat et feu Th.*A. 
Quevenne. ln-8, S44 p. 4 fr. 

BOURGEOIS. Mémoire sur la résistance de Teau au mouvement des 
corps et particulièrement des bâtiments de mer ; par M. Bourgeois, 
capitaine de frégate. In-4, xiii-246 p. et 3 planches. 42 fr. 

BRYÂS (de}. Études pratiques sur l'art de dessécher, et diverses im- 
pressions de voyage ; par le marquis Gh. de Bryas, agronome, pré- 
sident honoraire de TAcadémie de Bordeaux, etc. 3* édition, entiô- 
rement revue et corrigée, considérablement augmentée de documents 
recueillis en France et à l'étranger. In-46, 380 p. 4 fr. 50 



t CARNET à l'usage des ingénieurs. 4 0« édition. Nouveau tirage. In-4 2, 
xi-160 p. 3 fr. 

Calcul et données numériques. — Lignes et angles. ^ Aires etToInmes des solides. — 
Données économiques. — Poids f t mesures. — Poids spécifiques. — Poids absolus. 
— Ecoulement de Tean. — Hydraulique. — Des irottements. — Travail. — Ré* 
distance des matériaux. — Chaleur. -> Yapeur. — Chemins de fer. — Données 
géologiques. 

t CARRIÈRE. Les hommes et les choses, ou l'avenir par le passé. 
Abrégé de l'Histoire philosophique et de l'Économie politique au 
xix« siècle; par E.-A. Carrière. In-8, 420 p. 5 fr. 

CLAUDEL. Formules, tables et renseignements pratiques; aide -mé- 
moire des ingénieurs, des architectes, etc. ; par J. Claudel, ingénieur 
civil, etc. 4» édition. In-8, xxix-978 p., figures et 3 pî. 42 fr. 50 

CORNUCHË. Guide pratique du cultivateur et du ménager, suivi d'un 
Traité sur l'élève et les maladies du bétail, l'élève des abeilles, la 
culture des jardins; par Cornuché, ancien cultivateur. In-12 xi-408 p. 

D 

DARCY. — Recherches expérimentales relatives au mouvement de l'eau 
dans les tuyaux ; par M. IL Darcy, inspecteur général des ponts et 
chaussées. In-4, %7i p. 20 fr. 

DEBEAUVOYS. Guide de l'apiculteur ; par BI. Debeauvoys, médecin. 
5* édition. In-42, 326 p. et une planche. 2 25 fr. 

DELAFOSSE. Précis élémentaire d'histoire naturelle ; par G. Delafosse, 
membre de l'Institut. 8* édition. In-18 jésus, xxxii-688 p. et 300 
figures, 5 fr. 
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DËLAUNAY. Traité de mécanique rationnelle; par Ch. Delaunay, 
membre de l'Institut, ingénieur des mines. %* édition. In-8, 571 p. 
avec 300 figures dans le texte. 7 fr. 50 

DESCRIPTION DES MACHINES et procédés pour lesquels des brevets 
d'invention ont été pris sous le régime de la loi du 5 juillet 4844, 
publiée par les ordres de M. le ministre de Fagriculture, du com- 
merce et des travaux publics. Tome 24. In-4 à deux colonnes, 422 p. 
et 52 planches. 45 fr. 

— Tome 25. In-4 à deux colonnes, 434 pages et 52 pi. 15 fr. 

— Tome 26. In-4 à deux colonnes, 384 p. et 53 pi. 15 fr. 

— Tome 27. In-4 à deux colonnes, 417 p. et 51 planches. 15 fr. 

— Table générale des 20 premiers volumes in-4, 332 p. 

DESCRIPTION DES MACHINES et procédés consignés dans les bre- 
vets d'invention, de perfectionnement et d'importation dont la durée 
est expirée, et dans ceux dont la déchéance a été prononcée ; publiée 
par les ordres de M. le ministre de l'agriculture , du commerce et 
des travaux publics. Tome 87. In-4, 567 p. et 35 pi. 15 fr. 

DOMBASLE (de). La Maison rustique française. Encyclopédie des cam- 
pagnes, à l'usage de. la petite, de la moyenne et de la grande pro- 
priété; par M. Henri de Dombasle, avec planches gravées. Tome 4'% 
le Sol. Tome 2, les Animaux. 2 vol. in-8, 694 p. 10 fr. 

DORÉ fils. Leçons de chimie élémentaire appliquées aux arts indus- 
triels; par M. Doré fils, ex-préparateur de chimie à l'École polytech- 
nique, etc. 3* partie, ornée de 32 figures dans le texte. In-8, p. 443 
à 496. 7 fr. 25 

+ DRA1NEUR (le), indicateur des améliorations agricoles, publié par une 

société d'agronomes praticiens, sous la direction spéciale de M. Ed. 

Yianne, ingénieur de la Compagnie de drainage. Tome 2, 4856-1857. 

In-8, 512 p. Paris. 42 fr. 

Cette poblication réunie au génie ninl se continne sons le nom d'agrienltnre progres- 
sive, 15 fr. par an, 2 numéros par mois. 

DU BREUIL. Instruction élémentaire sur la conduite des arbres frui- 
tiers. Greffes, taille, restauration des arbres mal taillés ou épuisés par 
la vieillesse. Culture. Récolte et conservatîbn des fruits ; par M. A. 

' Du Breuil , chargé du cours d'arboriculture au Conservatoire ina- 
périal des arts et métiers. V édition. In-18 jésus, 244 pages et 
figures. 2 fr. 50 

DUBUS. Éphémérides maritimes, à Tusage des marins du commerce 
et des candidats aux grades de capitaine au long cours et de maître 
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au cabotage, pour Tannée 4 858, rédigées par F. J. Dubus, professeur 
de navigation en retraite, etc. 22* année. In-42, 424 p. 4 fr. 50 

— 23' année. Pour Tannée 1859. In-42, 423 pages. 4 fr. 50 

DUCHARTRE. Flore des Jardins de TEurope. Manuel général des 
plantes, arbres et arbustes, comprenant leur origine, description, 
culture, leur application aux jardins d*agrément, à Tagriculture, aux 
forêts, aux usages domestiques, aux arts et à l*industrie, et classés 
selon la méthode de de Candolle.Tome 4; par Duchartre, ex-profes- 
seur à TInstitut agronomique de Versailles, avec la collaboration de 
MM. Carrière et Naudin. In-18 jésus à 2 colonnes, 1043 p. 40 fr. 
Oarrage termiDé. 

DUHAMEL. Annuaire du consommateur d'acier ; par E.-H. Duhamel , 
marchand d'aciers de toutes provenances et de toutes qualités, i^ 
année. 1** tirage. In-42, 406 p. 4 fr. 

t DUMAS (J.). La Science des fontaines, ou moyen sûr et facile de 
créer partout des sources d'eau potable ; par J. Dumas, membre du 
corps enseignant. 2* édition revue et corrigée. In-8, xv-447 p. 10 fr. 

t DU MONGEL. Notice sur Tappareil d'induction électrique de Ruhm- 
korff et les expériences que Ton peut faire avec cet instrument; par 
le vicomte Th. Du Moncel. 3« édition. In-8, viii-222 p. 4 fr. 



EMY. Cours élémentaire de fortification fait à TËcole spéciale militaire; 
par A. R. Émy, colonel du génie en retraite, professeur de fortifi- 
cation à cette école. Deuxième édition, avec corrections, additions et 
modifications, par R. Bartet, ancien élève de TÉcole polytechnique, 
capitaine d'artillerie, etc. 4 volume in-8 de 700 p. et Atlas, in-folio 
oblong de 25 planches. 30 fr. 



FERMOND. Monographie du tabac, comprenant Thistorique, les pro* 
priétés thérapeutiques, physiologiques et toxicologiques du tabac, la 
description des principales espèces employées , sa culture, sa prépa- 
ration, etc., par Ch. Fermond, pharmacien en chef de la SalpôtrièreV 
etc. In-8, 352 p. et portrait. 5 fr. 

FRANCK de PRÉAUMONT. Manuel pratique d'essai par la voie sèche, 
à l'usage des essayeurs; par M. E. Franck de Préaumont, ancien 
élève de l'École des mines, etc. In-42, 140 p. 2 fr. 50 
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GARCET. Leçons nouvelles de Cosmographie, par H. Garcet, profes- 
seur de mathématiques au lycée Napoléon. Deuxième édition. In-8, 
427 p. et pi. 

GÂRNÂUD. Études d'architecture chrétienne ; par Garnaud , ancien 
pensionnaire de TÂcadémie de France à Rome , membre de la com- 
mission d'architecture à TÂcadémie impériale des beaux-arts. Livrai- 
son % In-folio, 4 pi. gravées sur acier. Prix de la livraison. ÎO fr. 

GASPARIN (de). Cours d'agriculture ; par le comte de Gasparin , 
pair de France, membre de l'Académie des sciences, de la Société 
centrale d'agriculture, etc. Troisième édition. Tome 4. In -8, 791 
pages. 7 fr. 50 

t GENTT. Le Muséum des sciences et des arts, choix de traités instruc- 
tifs sur les sciences physiques et leurs applications aux usages de la 
vie, par le docteur Dionysius Lardner, professeur de physique et 
d'astronomie à l'université de Londres, etc. Traduit de l'anglais et 
annoté , par Ach. Genty, aveo l'autorisation et le concours de l'au- 
teur. Tome 4**. In-8, 268 p. avec bois dans le texte. 8 fr. 50 

— Tome V. In-8, 268 p. avec bois dans le texte. 2 fr. 50 

L*oaTrtge complet doit aToir 8 tolames. 

t GÏNOUX. Comptes -faits typographiques à l'usage des imprimeurs, 
libraires, auteurs et éditeurs, ou Tarif général pour labeurs, s'appli- 
quant, avec facilité et précision, à tous les cas voulus. Accompagné 
de documents relatifs à son usage multiple, etc.; par P.-F. Ginoux, 
imprimeur-typographe. In-4, 32 pages. 5 fr. 

GOSSELIN. Considérations sur les effets souterrains de la poudre ; par 
F. Théodore Gosselin, lieutenantpcolonel du génie en retraite. In-18, 
Jésus, 429 pages et 5 planches. 4 fr. 

GRAND YOINNET. Traité complet de mécanique agricole; par J. 
Grandvoinnet, ingénieur, etc. Atlas de 20 planches. Explications 
des planches. In-8, 16 p. 

— !»• partie. Mécanique générale. In-18 raisin, i08 p. et figures. 

— 2* partie. Machinerie agricole. In-18 raisin, 174 p. et ^^. 7 fr. 

t GROUVELLE et JAUNEZ. Guide du chauffeur et du propriétaire de 
machines à vapeur, l'* partie : Traité de la construction et du ser- 
vice des fourneaux et des chaudières à vapeur, etc.; par MM. Grou- 
velle et Jaunez. Quatrième édition, entièrement refondue par M. Ph. 
Grouvelle. In-8, vin-532 pages. - 10 fr. 

Bibliothèqa« des artf et mannfaetares. Collection de traiUt eompleti de guides prati* 
qiies pour les priociptles professions industrielles. 
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HÂl^IEL. Traité sur les maladies des plantes alimentaires, leurs causes, 
leurs remèdes; par H. G. F. Hamel, cultivateur. Tome L In-iSjésus* 
xxix-372 pages. 4 fr. 

HOEFER. Dictionnaire de chimie et de physique; par M. Ferd. Iloefer, 
docteur en médecine. Troisième édition, revue et augmentée d'un 
supplément contenant les résultats des découvertes les plus récentes. 
In-18 Jésus à deux colonnes, viii-497 pages. 

HYGIÈNE (V) et Tindustriedansle département du Nord. Vade-mecum 
des conseils de salubrité, des industriels et des fonctionnaires char- 
gés de la police sanitaire. In-12, viii-i99 pages. 5 fr. 

I 

t IDZK0W5KI. Chemin de fer statique et ses immenses avantages sur la 
construction des chemins de fer actuels; par Â. Idzkowski, architecte, 
ingénieur civil, membre du conseil en bâtiments du royaume de Po- 
logne, etc. In-8, 31 p. et 2 planches. 3 fr. 



JANVIER et LEFÈVRE. Compte rendu des études sur la meunerie et 
la boulangerie faites dans un voyage en France, en Angleterre et en 
Belgique; par MAI. Janvier, ingénieur des travaux hydrauliques, et 
Lerèvre, sous-chef de manutention à la marine. (Marine et colonies.) 
In-8, 104 p., 15 planches, 5 fr. 

JOURNAL d'agriculture pratique, publié sous la direction de M. J. A. 
Barrai. Seconde partie de la Maison rustique du xix* siècle. 4* série. 
T. VIII. Année 1857. %• semestre. In-8, 532 p. et gravures. 16 fr. 

K 

KAEMTZ. Cours complet de météorologie de L. F. Kaemtz, professeur 
de physique à TUniversité de Halle. Traduit et annoté par Ch. Mar- 
tins, professeur agrégé d'histoire naturelle à la Faculté do médecine 
de Paris. Avec un appendice contenant la représentation graphique 
des tableaux numériques; par L. Lalanne, ingénieur des ponts-et- 
chaussées. In-18jésus, vui-522 p. et 5 pi. 6 fr. 

KOENE. Mémoires de chimie; par le docteur C. J. Koene, professeur 
do chimie et de toxicologie à TUniversité de Bruxelles. 1" partie. 
In-1 8 Jésus, 1 44 pages. 2 fr. 



ii D!DL10GRAPIIIE LACROIX 

L 

t LÀBOULAYE. Des Bateaux transatlantiques et des questions d'ordre 
mécanique que soulève leur construction ; par M. Ch. Laboulaye, an- 
cien élève de TÉcole polytechnique, ancien ofiBcier d*artillerie , etc. 
In-8, 64 pages. t fr. 

t LACOMME. Rapport du diamètre à la circonférence, le seul exact et le 
seul véritable jusqu'à ce jour; par Joseph Lacomme, et simpliGcation 
des principes d'arithmétique et de géométrie: suivis de problèmes et 
d'un traité du métrage et du cubage. Cinquième édition. In-8, 83 p. 
et un portrait. 2 fr. 

LADREY. Chimie appliquée à la viticulture et à Toenologie ; leçons 
professées en 1856, par M. C. Ladrey, professeur de chimie à la Fa- 
culté des sciences de Dijon, etc. In-12, 640 p. et 1 carte. 7 fr. 

t LARDNER. Muséum des sciences. [Voyez Genty). 

LECOUTEUX. Traité des entreprises de culture améliorante, ou Prin- 
cipes généraux d'économie rurale; par Edouard Lecouteux. Deu- 
xième édition, revue, corrigée et augmentée. Tome I. Grand in-8, 
VIII 560 pages. 7 fr. 50 

Cet oaTrage aura 2 Tolumes. 

LEMAIRE. Le Jardin fleuriste, ou Instructions simples et précises à 
l'usage des amateurs et des horticulteurs pour la culture des plantes 
d'ornement annuelles ou vivaces, oignons à fleurs, etc.; par C. Le- 
maire. In-18 jésus, 275 p. et figures. 3 fr. 50 

t LTÏ SENNE. Code des brevets d'invention, dessins et marques de fa- 
brique et de commerce, en France et à l'étranger, renfermant le 
commentaire de la loi française sur les brevets, etc.; par N. M. Le 
Senne, avocat à la cour impériale de Paris, docteur en droit. In-8, 
viii-368 pages. 5 fr. 

LEROY. Traité de stéréotomie, contenant les applications de la géomé- 
trie descriptive à la théorie des ombres, la perspective linéaire, la 
gnomonique, la coupe des pierres et la charpente. Avec un atlas 
composé de 74 planches in-folio; par CF. A. Leroy , ancien profes- 
seur à l'École polytechnique et à l'École normale supérieure. Deu- 
xième édition, revue et annotée par M. E. Martelet , ancien élève de 
'École polytechnique. T. L Texte. In-4, xvi-424 p. T. II. Atlas. 
In-folio, 4 p. et 74 pi. 26 fr. 

LYELL. Supplément au manuel de géologie élémentaire; par sir Charles 
Lyell, membre de la Société royale de Londres, auteur des Principes 
de géologie, etc. Traduit sur la deuxième édition, revue par M. Hu- 
gard, aide-naturaliste au Muséum, membre de l'Académie royale des 
sciences de Turin, etc. In-8, 64 pages. i fr. 25 
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M 

MAITROT de VARENNE. Des Irrigations et dessèchements dans lé 
département de la Haute-Garonne (hydraulique agricole); par F. Mai- 
trot de Varenne. In-8, xvi-400 p. et 2 planches. 6 fr. 

MARQFOY. Nouveau système d'appareils électriques destinés à assu- 
rer la sécurité des chemins de fer; par Gustave Marqfoy, ingénieur 
de la Compagnie des chemins de fer du Midi. In-8, xvi-64 p. et 6 
planches. ^ fr- 

t MEUNERIE. Construction des moulins de Saint-Maur, turbines de 
Fourneyron, machines de Miles-Berry à nettoyer les grains. In-8, 
4G p. Avec 10 pi. grand in-folio. iO fr. 

MILLET. Cours de magnétisme animal en douze leçons; par M. F. 
aiillet, fondateur-archiviste de la Société philanthropico-magnélique 
de Paris, ln-18, xxviii-170 p. 3 fr. 

i- MOLINOS et PRONNIER. Traité théorique et pratique de la construc- 
tion dos ponts métalliques; par M3I. L. Molinos et C. Pronnier, in- 
génieurs civils, anciens élèves de TÉcole centrale. Texte in-4, viii- 
340 p. — Atlas grand in-f", 4 p. et 27 planches. 4 2o fr. 

t MONDE (le) primordial, îe monde antérieur à la création de Thomme 
et le monde subséquent, ou Concordance des expressions de la Ge- 
nèse prises dans leur stricte signification avec les récentes décou- 
vertes géologiques. Suivi d*un exposé abrégé sur les volcans, les 
tremblements de terre, les glaciers, etc. In-8. vin-77 p. 1 fr, 

MONITEUR (le) scientifique du chimiste et du manufacturier. Livre- 
journal de chimie appliquée aux arts et à Tindustrie, spécialement 
consacré à la chimie générale pure et appliquée ; par le docteur 
Quesneville, chimiste-manufacturier. 1857. 1" partie du i*' volume. 
Livraisons 1 à 24. In-4, viii-4J6. Prix des 24 livraisons. 12 fr. 

N 

I^ADAULT de BUFFON. Cours d'agriculture et d'hydraulique agricole, 
comprenant les principes généraux de l'économie rurale et les divers 
travaux d'amélioration du régime des eaux dans l'intérêt de l'agri- 
culture, tels que curages, élargissements, redressements, endigue- 
ments, dessèchement des marais et terres inondées, assainissement 
des terrains humides ou détériorés par les filtrations, drainage, irri- 
gation, limonages, ete.; par Nadault de Buiïon, ingénieur en chet, 
professeur à l'École impériale des ponts et chaussées, ete. Tome 3* 
2* partie. In-8, 611 p., avec 80 fig. intercalées dans le texte et 9 pi. 
OuTrage terminé : Prix des 3 vol. 39 fr. 
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NOIROT-BONNET. Manuel théorique et pratique de l'estimateur des 
forôts. %• édition, refondue et augmentée; par M. Noirot- Bonnet, 
membre correspondant de la Société impériale et centrale d'agricul- 
ture de Paris, etc. Ouvrage utile aux propriétaires, administrateurs 
ou régisseurs de fonds de bois, etc. In-8, xxvii-647 p. 8 fr. 

NOUVEAU système d'éclairage électrique (de MM. J. Lacassagne et R. 
Thiers, de Lyon). Ses avantages, ses instruments, ses principes 
scientifiques et ses applications industrielles. Avec pièces justifica- 
tives, etc. In-8. 446 p. 3 fr. 50 

NOUVELLES annales de la construction. Publication rapide et écono- 
mique des documents les plus récents et les plus intéressants, relatifs 
à la construction française et étrangère, destinée aux ingénieurs, 
architectes, etc.; C.-A. Oppermann , ingénieur des ponts et chaus- 
sées, directeur. Tome 2. Année 1856. In-4 à deux colonnes, 80 p. 
62 planches. 13 fr. 



t ORTOLAN. Traité élémentaire des machines à vapeur marines, rédigé 

d'après le programme du concours pour le brevet de capitaine au 

long cours et de maître au cabotage (décret du 26 janvier 1857; 

arrêté ministériel du 30 janvier 1857); par A. Ortolan, !•' maître 

mécanicien de la marine impériale. In-8, xix-394 p. et 13 tableaux. 

— Atlas et légendes explicatives. Petit in-4, 17 planches. 9 fr. 

Cet onvrage a été approaré et honoré de la souscription de S. E. M. le ministre de la 
marine. 



PARIS. Appendice au catéchisme du marin et du mécanicien à vapeur, 
ou guide théorique du candidat au long cours, et description do 
divers appareils à vapeur, accompagné de 1 planches gravées avec 
plusieurs figures sur bois ; par E. Paris, capitaine de vaisseau, auteur 
du Dictionnaire de marine à vapeur. In-8, vi-154 p. 3 fr. 50 

PAYEN. Traité complet de la distillation des principales substances 
qui peuvent fournir de Talcool : vins, grains, betteraves, fécule, Uges, 
fruits, racines, tubercules, bulbes, etc. ; par M. Payen, membre do 
rinstitut, etc. In-8, 356 p. et 14 pi. 8 fr. 

PAYER. Éléments de botanique; par J.-B. Payer, membre de l'Institut, 
professeur de botanique à la Faculté des sciences de Paris et à TÉcole 
normale supérieure. 1** partie. Organographie, avec 664 fig. interca- 
lées dans le texte. In>18 jésus, xii-276 pages. 5 fr. 

PORTEFEUILLE de John Gockerill, ou Description de machines d'épui- 
sement, d'extraction, de fabriques, d'outillage, machines de bateaux 
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à vapeur, locomotives, etc., appareils de papeteries, de sucreries, 
moulins à farine, ventilateurs, etc., construits dans les établissements 
de Seraing, depuis leur fondation jusqu'à ce jour ; publié avec Tau- 
torisation de la Société Cockerill. 27«, 28« et 29* livraisons. Mars, 
avril, mai 1857. In-4, p. 807-830 et 6 pi. Prix de 84 livraisons for- 
mant une année. 84 fr. 

PORTEFEUILLE économique des machines, de Toutillage et du maté- 
riel relatifs à la construction, aux chemins de fer, aux routes, à 
Tagriculture, à la navigation, à la télégraphie, etc., contenant un 
choix des objets les plus intéressants des expositions industrielles et 
agricoles, destiné aux ingénieurs, mécaniciens, etc.; C.-A. Oppcr- 
mann, ingénieur des ponts et chaussées, directeur. Tome 1 •^ Année 
4856. In-4 à deux colonnes. 38 p. et 56 planches. 15 fr. 

POTIER. Tables cyclographiques pour le tracé des courbes de raccor- 
dement des voies de communication, précédées des instructions 
nécessaires sur la manière de les calculer et d'en faire usage, et sui- 
vies de méthodes simples : 4^ Pour mener des tangentes et des nor- 
males par des points quelconques, etc. ; par Edmond Potier, conduc- 
teur des travaux du chemin de fer de TEst. In-8, 844 pages , une 
planche. 7 fr. 50 

POTIQUET. Recueil, par ordre chronologique, de décrets, lois, ordon- 
nances, règlements, circulaires, etc., concernant le service des ponts 
et chaussées, suivi d'une table chronologique et d'une table alphabé- 
tique des matières ; dressé par Alfred Poliquet, conducteur des ponts 
et chaussées. In-8, 370 p. 5 fr, 

PRIYAT-DESGHANEL. Cours de mécanique, rédigé conformément aux 
programmes des lycées et aux programmes pour l'examen du bacca- 
lauréat es sciences du 7 août 4857; par M. Privât- Deschanel, pro- 
fesseur de physique au lycée Louis-le-Grand. In-18, 331 p. et fig. 

PUYÏS. Traité des amendements; par A. Puvis. 3« édition. In-48 jésus, 
443 p, 3 fr. 

R 

RAFARIN. Traité du chauffage des serres; par Rafarin. In-8, 76 
pages. 3 fr. 50 

RËGNAULT. Traité de mécanique, comprenant les premiers éléments 
de la science des machines et leur application aux scieries fores- 
tières ; par E.-E. Regnault, professeur à l'École impériale forestière, 
inspecteur des forêts, etc. 8* édition. Grand in-8, vui-304 pages et 
9 planches. 48 fr. 

REVUE universelle des mines, de la métallurgie, des travaux publics, 
des sciences et des arts appliqués à l'industrie ; publiée sous la direc- 
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tion de M. Ch. de Cuyper, professeur ordinaire de la Faculté des 
sciences de TUoiversité de Liège, etc. Tome 4*'. Mars, mai et juil- 
let 1857. In-8, xii-560 p. et 25 pi. 

La Revue parait tous les deux mois. Elle forme deux yolomes par in. Prix annucL 
Î5 fr. 

t RICHARD. Table des sinus, cosinus, tangentes et cotangentes, de mi- 
nute en minute, le rayon du cercle étant 4 ,0000000 (extrait de TÂide- 
Mémoire des ingénieurs) ; par G. Tom Richard, ingénieur chargé du 
cours de mécanique (1852-4853 et du cours de géodosie au Conser- 
vatoire impérial des arts et métiers). 2* tirage. In-8, 32 p. 1 fr. 50 

RIEFFEL. Recherches sur la théorie de la force de la poudre dans 
l'cUit actuel de la physique des gaz (octobre 4856); par M. Rieffel, 
ancien professeur aux Écoles d*artillerie. In-8, 88 p. 3 fr. 

t ROLLAND. Une Erreur théorique et pratique, ou Solutions de ques- 
tions relatives aux courroies et aux chaînes ; par A. Rolland, ancien 
élève de TÉcole centrale, ingénieur civil, etc. In-8, 42 pages et une 
planche. 2 fr. 

t ROY. Essais d'architecture pratique de la construction des ponts et 

viaducs en maçonnerie ; par Edmond Roy, ingénieur civil, ancien 

élève de TËcole des arts et métiers d'Angers. 1 volume in-8 avec 

planches. 4 fr. 

Cet ouvrage comprend les tableaux comparatifs des dimensions principales des ponts, 
viaducs et aqueducs construits en Europe. 

ROZIÈRES (de). Manuel pratique d'éducation des animaux domes- 
tiques, de chirurgie et de médecine vétérinaires, formant un traité 
complet de toutes les connaissances qui se rattachent à Tart d'élever 
les bestiaux, d'en tirer le meilleur parti possible, etc. ; par Henri de 
Rozières, ancien élève de l'École impériale d'Alfort. 2 vol. in-8, 726 
p. et 20 planches. 

S 

SALNEUVE. Cours de topographie et de géodésie ; par J.-F. Salneuve, 
ancien professeur à l'École d'application d'état-major, etc. 3« édition, 
revue et augmentée; par A. Salneuve, capitaine d'état-major, pro- 
fesseur à l'École d'application, etc. In-8, xxxi-663 pages et 24 
planches. 40 fr. 

SALVÉTAT. Leçons de céramique professées à l'École centrale des arts 
et manufactures, ou Technologie céramique, comprenant les notions 
de chimie, de technologie et de pyrotechnie, applicables à la fabrica- 
cation, à la synthèse, à l'analyse, à la décoration des poteries; par 
M. A. Salvétat, chef des travaux chimiques à la manufacture impé- 
riale de Sèvres, etc. Tome 4". In-48 jésus. xxvi-4o8 pages. 

— Tome 2 et dernier, xviii-529 p. In-18 jésus. Prix des 2 vol. 42 fn 
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SELLA. Guide théorique et pratique du photographe, ou Art de des- 
siner sur verre, papier, métal, etc., au moyen de l'action de la 
lumière. Traduit de Titalien de V.-J. Sella, et annoté par E. deValh- 
court. Augmenté d'un nouveau procédé de tirage des épreuves posi- 
tives. In-48 raisin, xi-492 p. 3 fr. 50 

t SERGENT. Traité pratique et complet de tous les mesurages , mé- 
trages, jaugeages de tous les corps, appliqué aux arts, aux métiers, 
à l'industrie, aux constructions, à la charpenterie^ aux travaux 
hydrauliques, aux nivellements pour construction de routes, de 
canaux, de chemins de fer, drainage, etc. ; enfin à la rédaction des 
projets de toute espèce de travaux du ressort de Tarchitecture^ du 
génie civil et militaire terminé par une analyse et série de prix de 
G30 articles avec détails sur la nature, la qualité, la façon et la misa 
en œuvre des matériaux ; par E. Sergent, ingénieur civil. In-8, 896 
p. et allas in-folio oblong de 20 pi. 26 fr. 

SNOW IIARRIS. Leçons élémentaires d'électricité, ou Exposition con- 
cise des principes généraux de l'électricité et de ses applications ; 
par W. Snow Harris, de la Société royale de Londres, etc. ; traduites 
et annotées par E. Garnault, professeur de physique à TÉcole navale 
impériale. In-48 jésus, xii-264 p. 3 fr. 

STIENNON. Éléments de fortification passagère, à l'usage de l'infan- 
terie; par le capitaine Stiennon. %* édition. In-18 raisin, 348 pages, 
6 planches. 3 fr. 



TABLEAUX comparatifs des dimensions des ponts, viaducs et aqueducs 
construits en Europe {P'air Roy, construction des ponts et viaducs)* 
In-4 oblong, 2 p. 

TAURIGNA. Manuel pratique de Téducation de vers à soie, système 
simple et économique, etc., contenant un nouveau mode d'éducation 
régénératrice, au moyen duquel on peut obtenir de la graine de pre- 
mière qualité ; par Alphonse Taurigna, praticien sériciculteur. In-8, 
MTi-256 p. 6 fr. 50 

THOMÉ de GAMOND. Étude pour l'avant-projet d'un tunnel sous- 
marin, entre l'Angleterre et la France, reliant, sans rompre charge, 
les chemins de fer de ces deux pays par la ligne de Griiiez à East- 
ware, avec la carte du tracé projeté et le profil du tunnel traversant 
le diagramme géologique du massif submergé ; par M. A. Thomé de 
Gamond. In-4, xiM83 p., 2 planches et un tableau. 20 fr. 

TOUSSAINT. Nouveau Manuel complet d'architecture, ou Traité de 
l'art de bâtir, comprenant les principes généraux de cet art, etc. ; par 
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M. Toussaint, de Sens, architecte. Nouvelle édition^ revue, corrigée 
et augmentée. SI vol. in-18 raisin, vm-622 p. et i2 pi. 7 fr. 



UN MILLION pE FAITS. Aide-mémoire universel des sciences, des arts 
et des lettres; par J. Aicard, Desportes, PaulGervais, LéonLalanne, 
Ludovic Lalanne, A. Le Pileur, Gh. Martins, Ch, Vergé et Young. 
Troisième édition, revue et corrigée. In-42 à deux colonnes, xxviir. 
839 p. 12 fr 

V 

YALÉRIUS. Les Phénomènes de la nature, leurs lois et leurs applica- 
tions aux arts et à l'industrie, d'après le docteur W. F.-A. Zimmer- 
mann ; par le docteur H. Yalérius, professeur de physique à TUni- 
versité de Gand. Physique populaire, à Tusage des gens du monde, 
illustrée d'un grand nombre de figures. Tome !•'. Électricité. Magné- 
tisme. Galvanisme. In-8, 519 p. 8 fr. 

VALLÈS. Études sur les inondations, leurs causes et leurs effets. Les 
moyens à mettre en œuvre pour combattre leurs inconvénients et 
profiter de leurs avantages ; par M. F. Vallès, ingénieur en chef des 
ponts et chaussées. In-8, xxxi-528 p. et une planche. 7 fr. 50 

VILLEROY. L'Éleveur de bétes à cornes ; par Félix Villeroy, cultiva- 
teur à Ritterschoff. Deuxième édition, In-i8 jésus, 434 p. i fr. 25 

W 

WAGONS composant le train impérial offert à LL. MM. l'empereur et 
l'impératrice par la Compagnie du chemin de fer d'Orléans. Construc- 
tion exécutée sous la direction et dans les ateliers de M. G. Poionceau, 
ingénieur en chef de la traction du chemin de Paris à Orléans. — 
Décoration exécutée sous la direction et d'après les dessins de 
M. Viollet-le-Duc, architecte. In-folio, 5 p. et i3 planches : 7 gravées 
sur acier et 6 peintures reproduites par la chromolithographie. 30 fr. 

WITH. Nouveau Manuel complet de la construction de chemins de fer ; 
par Emile With, avec atlas de 16 pi. 2 vol. in-18, 734 p. 7 fr. 



YULE. La fortification mise à la portée des officiers de l'armée et des 
personnes qui se livrent à l'étude de l'histoire militaire ; par Henry 
Yule^ lieutenant du génie de l'armée du Bengale, traduit de l'anglais 
par M. Sapia, chef de bataillon d'artillerie de marine, et M. Masselin, 
capitaine du génie. In-8, vn-263 p. et atlas, in-4 oblong, 4 p. 
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t ADHÉMAR. Nouvelles études de charpentes ; par J. Adhémar. Ponts 

biais en bois. Supplément au Traité des ponts biais en pierres. In-8, 

56 p. et 6 pi. 8 fr. 

Le Traité des ponts bUis en pierre et en bois, 1 toI. in-8 et atlas in-foiio de 25 pi. 
24 francs. 

AGENDA spécial des architectes et des entrepreneurs de bâtiments, 
pour Tannée 4858. Tablettes de poche pour tous les jours de Tannée. 
40,000 renseignements. In-24, 444 p. et pages d*agenda. 3 fr. 50 

ALBRET (d'). Cours théorique et pratique de la taille des arbres frui- 
tiers ; par J.-B. d*AIbret, jardinier en chef de Técolo d'agriculture et 
des arbres fruitiers, au Jardin des plantes. Dixième édition, avec 55 
fig, In-8, viii-350 p. 5 fr. 

AMBROSY. Essai sur la naissance du feu; par M. Ambrosy, capitaine 
commandant d'artillerie, etc. In-8, 476 p. 

t ANNALES télégraphiques, publiées sous le patronage de M. le direc- 
teur général des lignes télégraphiques. In*8, 4 vol. tlS p. avec bois 
dans le texte et pi. gravées sur acier. 40 fr. 

ANNUAIRE de la marine et des colonies. 4858. In-8, xv-642 p. 2 fr. 

ARAGO. Œuvres complètes de François Arago, secrétaire perpétuel 
de TAcadémie des sciences, publiées d'après son ordre, sous la direc- 
tion de M. J.-A. Barrai. T. 7 : Notices scientifiques. T. 4 : Scintilla- 
tion', constitution du soleil et des étoiles; éclipses; polarisation; 
daguerréotype; phosphorescence; théorie de l'émission et des ondes. 
In-8, viii-640 p. 

Les OEoTies complètes de François Arago formeront 16 Tolumes, dont 12 sont en 
vente : Astromonie popalaire (complète), 4 Tolumes avec 300 figures snr bois et 
sur acier. Notices biographiaues (complètes), 3 vol. Notices scientifiques. 4 vol. 
Voyages scientifiques, 1 vol. Chaqae TOlame se vend séparément, 7 fr. 50. 

t ARMENGAUD atné. Traité théorique et pratique des moteurs 
hydrauliques; par M. Armengaud aîné, ingénieur, etc. Nouvelle édi- 
tion, entièrement refondue. 4** partie. In-4, viii-252 pages et atlas, 
43 planches. 25 fr. 

Onvrage divisé en trois parties enrichies de 200 vignettes gravées snr bois, et accom- 
pagnées d'un atlas de 60 pi. in-fol. gravées snr enivre. La première partie comprend 
lesmotenrs hydrauliques; la deuxième, les machines à vapeur fixes; la troisièmet les 
machines locomobiles, les locomotives et les machines de navigation^ 
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AUBUISSON de VOISINS (d'). Traité d'hydraulique, à Tusage des 
ingénieurs; par J.-F. d'Aubuisson de Voisins, ingénieur en chef, 
directeur au corps royal des mines, etc. Troisième édition. In-S, 
xii-644 p. et 5 pi. Broché. 40 fr. 

t AUDIBERT. Aux ouvriers mécaniciens. Tableau pratique pour la 
racine carrée et la racine cubique de tous les nombres , servant au 
praticien pour parcourir tous les ouvrages spéciaux qui circulent en 
France sur la construction et le calcul des machines à vapeur, roues 
hydrauliques, etc. ; nombreuses applications à la construction ; par 
L. Audibert. In-8, 64 p. et un tableau. 1 fr. 50 

AUDIGANNE. Les chemins de fer aujourd'hui et dans cent ans chez 

tous les peuples. Économie financière et industrielle, politique et 

morale des voies ferrées; par A. Audiganne. Tome 4. In>8, 464 

pages. 7 fr. 50 

L'ouvrage aura deux volumes. 

B 

BARRESWIL et DAVANNE. Chimie photographique ; par MM. Bar- 
reswil et Davanne. Deuxième édition. In-8, xx-442 p. 7 fr. 50 

BASSET. Traité pratique de la culture et de l'alcoolisation de la bette- 
rave, résumé complet des meilleurs travaux faits jusqu'à ce jour sur 
la betterave et sur l'alcoolisation ; par N. Basset. Deuxième édition, 
In-48, 216 p. 2fr. 

BECQUEREL. Résumé de l'histoire de l'électricité et du magnétisme, 
et des applications de ces sciences à la chimie, aux sciences natu- 
relles et aux arts ; par MM. Becquerel, de l'Académie des sciences de 
l'Institut de France, etc., et Edmond Becquerel, professeur au Con- 
servatoire impérial des arts et métiers. In-8, xvi-300 p, 6 fr. 
Suite au Traité de réiectricité et du magnétisme. Trois volumes in-8. Prix : 24 fr. - 

BELANGER. Théorie de la résistance et de la flexion plane des solides 
dont les dimensions transversales sont petites relativement à leur 
longueur ; par J.-B. Bélanger, ingénieur en chef des ponts et chaus- 
sées en retraite, etc. In-8, viiM04 p. et une pi. 3 fr. 

BON (le) jardinier, almanach pour l'année 4858, contenant les prin 
cipes généraux de culture, l'indication, mois par mois, des travaux 
à faire dans les jardins, la description, l'histoire et la culture de toutes 
les plantes potagères, céréales, fourragères, industrielles, des oignons 
et plantes à fleurs, des arbres fruitiers, des arbres ou arbustes utiles 
ou d'agrément, etc., etc.; par Vilmorin, Bailly, Borie, Neumann, etc. 
In-4î, LXViii-4563 p. 7 fr. 
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t BOSSU. Nouveau Dictionnaire d'histoire naturelle et des phénomènes 
de la nature, par le D' Ântonin Bossu. Ouvrage enrichi d'un très- 
grand nombre de figures. Tome 4 et 2 (A.-M.) t vol. grand in-8, à 
deux colonnes, viii-837 p. 
L'on-rrage aura trois Yolnmes. Prix de cbacnn : 9 fr. 

BOUCHARD. Traité des constructions rurales et de leur disposition ; 
4** partie. Grand in-8, xxiv-224 p. et 86 pi. Paris. 42 fr. 



GAZIN. Traité pratique et raisonné des plantes médicinales indigènes ; 
parF.-J. Cazin, d. m. Deuxième édition. Grand in-8y xv-4076 et atlas 
3 p., et 40 pi. lith. représentant 200 plantes. 46 fr. noir, 22 fr. col. 

CHALLETON de BRUGHAT. De la tourbe; par F. Challeton de Brughat, 
ingénieur. In-8, viii-483 p. 7 fr. 50 

GHESNEL (de). Dictionnaire de technologie, étymologie et définitions 
des termes employés dans les arts et métiers; par M. de Chesnel, 
Tome 2 (L.-Z.). Grand in-8 à deux colonnes, 4240 pages. Prix des 
2 volumes. 44 fr. 

CHEVALIER (A.). Dictionnaire des altérations et falsifications des 
substances alimentaires, médicamenteuses et commerciales, avec 
rindication des moyens de les reconnaître; par M. A. Chevalier, 
pharmacien chimiste, etc. Troisième édition. 2 volumes in-8, xi-4403 
pages et 7 planches. 44 fr. 

D 

DECAISNE. Le jardin fruitier du Muséum, ou iconographie de toutes 
les espèces et variétés d'arbres fruitiers cultivés dans cet établisse- 
ment; par J. Decaisne, membre de Tlnstitut, etc. Douzième livrai- 
son. Tome 4". Grand in-8 et planches. 

L'onTrage est publié par lîTraisoDs, contenant chacnne 4 pi. imprimées en coolenr et 
retouchées an ptncean par d'habiles artistes. Chaque pi. est soiTie d'nn texte expli- 
catif. Prix de âiaque livraison, 5 fr. 

DEMOOR. Traité pratique de la culture des prairies. Formation. 
Entretien. Amélioration. Renouvellement. Suivi de la description des 
herbes qui peuvent être cultivées avec avantage au centre de TEu- 
rope. Par V.-P.-G. Demoor. In-48, 244 p. 2 fr. 

DESHAYES (V.) Traité élémentaire de conchyliologie, avec Tapplica- 

tion de cette science à la géognosie; par G.-P. Deshayes, membre 

de plusieurs sociétés savantes. 3 vol. grand in-8, de 430 planches 

(4834-1858). Prix : fig. en noir, 90 fr.; fig. coloriées. 200 fr. 

Ouvrage terminé. 
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D£PLANQUE. La Tenue des livres en partie simple et en partie double, 
mise à la portée de toutes les intelligences, pour être apprise sans 
maître; par Louis Deplanque, expert près les tribunaux. Neuvième 
édition. In-8, 828 p. 7 fr. 50 

t DICTIONNAIRE encyclopédique usuel, ou Résumé de tous les dic- 
tionnaires historiques, biographiques, géographiques, mythologiques, 
scientifiques, artistiques et technologiques, etc. Répertoire universel 
et abrégé de toutes les connaissances humaines, contenant la matière 
de 50 volumes in-8 ordinaires, et présentant la définition exacte et 
précise de quarante mille mots ; publié sous la direction de Ch. 
Saint- Laurent. % volumes grand in-8 à trois colonnes, iv-4487 
pages. 25 fr. 

t DONNET et ORGIAZZI. Architectonographie des théâtres, ou paral- 
lèle historique et critique de ces édifices considérés sous le rapport 
de Tarchitecture et de la décoration, commencé par Alexis Donnât 
et Orgiazzi et continué par Jacques-Auguste Kaufmann , architecte. 
Première série. Théâtres de Paris construits jusqu*en 4820. Titre et 
table des plantes. In-folio, 2 p. 

L'ouTrage se compose de deax séries formant deux yolumes ia-8 et 2 atlas petit in-fol., 
70 pi. Prix : 70. fr. 

DRAPIER. Cours complet et pratique de filature de coton; par D. Dra- 
pier, ingénieur. In-18, 236 p. et 3 pi. 2 fr. 50 

DUPUIT. Des inondations ; par M. J. Dupuit, inspecteur général des 
ponts et chaussées. In-8, 108 p. et 2 cartes. 4 fr. 

t DU MONCEL. Étude du magnétisme et de l' électro-magnétisme au 
point de vue de la construction des électro-aimants ; par le vicomte 
Th. Du Moncel. In-8, 272 p., fig. et pi. 5 fr. 

Saite à Teiposé des applications de l'électricité. Première série. 

DU BREUIL. Cours élémentaire théorique et pratique d'arboriculture, 
comprenant Tétude des pépinières d'arbres et d'arbrisseaux fores- 
tiers, fruitiers et d'ornement; celle des plantations d'alignement, 
forestiers et d'ornement, la culture spéciale des arbres à fruit, à 
cidre et de ceux à fruit de table ; par M. A. Du Breuil , chargé du 
cours d'horticulture au Conservatoire impérial des arts et mé- 
tiers, etc. Quatrième édition. Deuxième partie. In-42, faux titre et 
titre, p. 413-4034. Prix de l'ouvrage. 12 fr. 

DUBREUIL. Manuel de matelotage et de manœuvre, à l'usage des élèves 
de l'École navale et des candidats aux places de capitaine au long 
cours et de capitaine au cabotage ; par M. P.^. Dubreuil, capitaine 
de vaisseau. Cinquième édition. In-8, xv-342 p. et 4 pi. 7 fr. 

1 DURAND, L'industrie, le capital et les mines de Saint-Georges eo 
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présence du public; par G.-V. Durand, directeur général de la So- 
ciété des mines et usines de Saint-Georges et de Lavincas. In-8, 
zii-448 p. t fr. 



EDWARDS. Zoologie; par M. Milne Edwards, membre de Tlnstitut. 
Huitième édition, avec 473 fig. In-48 jésus, 592 p. 6 fr. 

KDWARDS et COMTE. Cahiers d^bistoire naturelle ; par M. Milne 
Edwards, membre de Tlnstitut, etc., et Achille Comte, ancien pro- 
fesseur d'histoire naturelle au lycée Charlemagne. Nouvelle édition. 
Troisième cahier. Géologie. In-12, 468 p. % fr. 

EDWARDS et COMTE. Cahiers d'histoire naturelle ; par M. Milne- 
Edwards, membre de TlnstitMt, etc. , et M. Achille Comte, directeur 
de rÉcole préparatoire des sciences et des lettres de Nantes. Nouvelle 
édition. Premier cahier. Zoologie. Iq-48 jésus, 239 p. et 4 7 pi. 2 fr. 



FIGUIER. L'année scientifique et industrielle, on Eicposé annuel des 
travaux scientifiques , des inventions et des principales applications 
de la science à l'industrie et aux arts, qui ont attiré l'attention pu- 
blique en France et à l'étranger ; par Louis Figuier. Deuxième année. 
In-48, 517 p. 3 fr. 50 

FOOZ (de). Points fondamentaux de la législation des mines, minières 
et carrières; par J.-H.-N. de Fooz, ancien échevin de la ville de 
Liège, professeur ordinaire à la Facuté de droit de l'Université de 
Liège, etc. In-8, 542 p. 7 fr. 50 

FOURNIER (G.-F.). Manuel du caboteur, contenant Texposé des opé- 
rations les plus utiles aux marins. Deuxième édition; suivie des 
principales tables astronomiques nécessaires aux navigateurs; par 
C.-F. Foumier, ancien examinateur de la marine. In-8, vi-490 p., 
tables 220 p. et 4 pi. Paris. 7 fr. 50 

FREYCINET (de). Traité de mécanique rationnelle, comprenant la 
statique comme cas particulier de la mécanique, avec figures inter- 
calées dans le texte ; par M. Charles de Freycinet ingénieur au corps 
impérial des mines. 2 vol. In-8, xlii-885 p. 44 fr. 



GAVARRET. Traité d'électricité; par J. Gavarret, professeur de phy* 

8 
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sique médicale à la Faculté de médecine de Paris. Tome 2. Avec 168 
fig. dans le texte. In-48 jésus, yiii-604 p. 

Oanage terminé. Prix : 16 fir. 

t GÉNIE (le) industriel. Revue des inventions françaises et étrangères; 
par Armengaud frères, ingénieurs civils. Tome 15. 4858. Premier 
volume. In-8, 344 p. et pi. 
Parait tons les mois et forme deux toI. par an. Prix aurnel : 16 fr. 

t GÉNIE (le) rural, recueil spécial de machinerie agricole, constructions 
rurales, irrigations et drainage ; par J.-A. Granvoinnet, ingénieur, 
professeur de génie rural à TÉcole impériale de Grignon, l'un des 
rédacteurs du Journal d'agriculture progressive. Première partie: 
Titre et tables. In-8, 8 p. Deuxième partie : Titre et tables du texte 
et des planches. In-8, 8 pages. Texte 350 pages et atlas de 63 planch. 
gravées sur acier. Prix : 45 fr. 

CSe recueil continue à paraître en 1858 sons le titre de : Journal de fagrieulture puh 

rsishe. Le drainear et le ^énie mral réunis sons la direction de M. Ed. Vianne et 
Grandvoinnet. lyrainage, irrigations, constructions rurales, machines, instruments, 
chimie agricole, engrais, faits agricoles, culture, prairies, actes officiels, revue dea 
journaux français et étrangers, &s sociétés et comices agricoles, cours officiels des 
marchés, chronique, etc. Paraissant le !«' et le i 5 de chaque mois par numéros 
contenant de 32 a 40 p. avec planches dans le texte et des graTores sur acier, et 
formant deux très-beaux vol. par an. Prix annuel : 15 fr. 

GIRAUD-TEULON. Principes de la mécanique animale, ou Étude de la 
locomotion chez Thomme et les animaux vertébrés ; par Félix Giraud- 
Toulon, ancien élève de TËcole polytechnique; avec 65 fi g. dans le 
texte. ïn-8, iv-484 p. 7 fr. 50 

6IRAULT. Éléments de géométrie appliquée à la transformation du 
mouvement dans les machines ; par Ch. Girault, professeur à la Fa- 
culté des sciences de Gaen. In-8, xn-%9% p. 5 fr. 

GODARD et PÉRINET. Tarifs métriques pour la réduction des bois en 
grume mesurés de deux en deux centimètres ; suivis d*un traité de 
la réduction des bois en grume et de la charpente mesurés de trois, 
en trois centimètres ; et d'un pouveau tarif pour la réduction de& 
sapins, selon Tusage de Paris ; par L.-E. Godard et O. Périnet, mar- 
chands de bois. Quatrième édition. In-4SI, xii-159p. 3 fr. 50 

t GOSSIN. L'Agriculture française. Principes d'agriculture appliqués 
aux diverses parties de la France ; par Louis Gossin, cultivateur^ 
professeur d'agriculture^ l'Institut normal agricole deBeauvais, etc. 
Ouvrage orné d'une carte agricole de la France, de 225 planches 
dessinées par MM. Isidore Bonheur, Rouyer, Milhau, M"* Rosa Bon- 

^ heur, et gravées par MM. Adrien Lavieille et Leblanc. Grand în-4 à 
deux colonnes, xi-403 p. 60 fr. 

t GUILLAUME. Résistance des fers à double T. Tableaux de base 
indiquant les charges permanentes en kilogrammes que l'on ne doit 
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pas dépasser daus les constructions. Deux tableaux in-folio. Car- 
tonné. 2 fr. 75 

H 

HÂRANT et LÂFFITTE. Leçons de mécanique élémentaire ; par 
MM. Henri Harant, licencié es sciences, et Pierre Laffitte, professeur 
de mathématiques. In-8y xy-374 pages, 495 figures intercalées dans le 
texte et une pi. 6 fr. 

t HARDY. Traité de la taille des arbres fruitiers, suivi de la description 
des greffes employées dans leur culture ; par J.-Â. Hardy, jardinier 
en chef des jardins du Luxembourg, etc., avec 126 gravures interca- 
lées dans le texte. Quatrième édition. In-8, xii-364 p. 5 fr. 50 

T HÉRÂRD. Passerelles à construire à la rencontre des grandes voies 
publiques de la ville de Paris. Hérard, architecte. In-4, 8 p. t fr. 

HOUEL. Tables de logarithmes à cinq décimales pour les nombres et 
les lignes trigonom étriqués, suivies des logarithmes d'addition et de 
soustraction ou logarithmes de Gauss, et de diverses tables usuelles ; 
par J. HoUel, ancien élève de TÉcole normale. In-8, xxxii-446 
pages. % fr. 



INGÉNIEUR (r), revue scientifique Qt critique des travaux publics et 
de l'industrie. M. V. Avril, directeur. Nouvelle série. Tome 4". 
Année 4857. In-4 à deux colonnes, 228 p. et 72 pi. 46 fr. 



JACQUET. Tracé général des courbes circulaires, elliptiques et para- 
/boliques de raccordement pour chemins de fer, routes, canaux, etc.; 
par A. Jacquet, ex-conducteur des ponts et chaussées. In-8, lxiii- 
249 p. et 2 pi. 5 fr. 

JAMIN. Cours de physique de TÉcole polytechnique ; par M. J. Jamin, 

, ancien élève de TÉcole normale, professeur de physique à TËcole 

polytechnique. Tome l"*', illustré de 270 figures dans le texte et d'une 

planche sur acier. In-8, xvi-532 p 42 fr. 

L'oiiTrage aura trois Yolnmes. 



t LABOULAYE. Essai sur l'équivalent mécanique de la chaleur; par 
M. Ch. Laboulaye, ancien élève de l'École polytechnique, etc. In-8, 
424 pages. 3 fr. 
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t LÂGHÂUME, Méthode élémentaire poar tailler et conduire soi-même 
les poiriers, pommiers et autres arbres fruitiers ; par Jean Lachaume, 
ancien jardinier en chef de la colonie agricole et horticole de Petit- 
Bourg, etc. Deuxième édition. In-42, 288 p., avec 46 figures gravées 
sur bois. % fr. 50 

LÂLOU. Manuel réglementaire et pratique de la navigation intérieure, 
ou Traité raisonné des lois, ordonnances, arrêtés et coutumes qui 
. régissent la navigation intérieure de la France, contenant tous les 
tarife des droits perçus sur les fleuves, rivières et canaux, en vertu 
des lois ou ordonnances, etc.; par Henri Lalou, inspecteur de la 
navigation et des ports, ln-8, lv-490 p. et une carte générale des- 
criptive et spéciale de tous les canaux et cours d*eau de la France et 
de la Belgique. 8 fr. 60 

LÂMOTTE. Traité élémentaire d*arpentage, comprenant le dessin, la 
levée et le lavis des plans, le nivellement, le partage et le bornage 
des propriétés, la mesure des hauteurs, des volumes et des bois, etc. ; 
par L. Lamotte, ancien inspecteur de Finstniction primaire du dé- 
partement de la Seine. Nouvelle édition. In-12, 228 pages et 9 
planches. 2 fr. 25 

t LARDNER. Le Muséum des sciences et des arts. Choix de traités 
instructifs sur les sciences physiques et leurs applications aux usages 
de la vie; par le docteur Dionysius Lardner, professeur de physique 
et d*astronomie à TUniversité de Londres, etc. Traduit de l'anglais 
et annoté par Âch. Genty, avec l'autorisation et le concours de 
l'auteur. Ouvrage illustré de plus de 600 gravures sur cuivre. Tome 
3. In-8, 288 pages. S fr. 50 

La collection formera A ?oI. in-S. 

LA RIVB (de). Traité d'électricité théorique et appliquée; par A. de 
La Rive, professeur de l'Académie de Genève,vetc., avec figures 
intercalées dans le texte. Tome 3. In-8, viii-788 p. 9 fir. 

OaTrage tenniné. 17 fr. 

LA RUB (de). Traité de la coupe des pierres; par J.-B. de La Rue, 
architecte. Troisième édition; par D. Ramée, architecte. In-8, viii- 
240 p. et atlas in-foL 4 p. et 98 pi. 20 fr. 

LAYERGNB (de). L'Agriculture et la population; par M. L. de La- 
vergne, membre de l'Institut. In-48 jésus, vii-440 p. 3 fr. 50 

LAYERGNB (de). Bssai sur Téconomie rurale de l'Angleterre, de 
l'Ecosse et de l'Irlande; par M. Léonce de Lavergne, membre de 
l'Institut, etc. Troisième édition. In-8 jésus, xii-472 p. 3 fr. 5( 

LE COULTEUX de CANTELEU. La Vénerie française ; par J.-E.-N. 
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baron Le Ckralteux de Ganteleu, lieutenaùt de louveterie de Tarron- 
dissement des Andelys; par MM. le baron de Noirmont, G. Jadin et 
Penguilly. In^, tiii-283 p. et 14 pi. 25 fr. 

t LEPLAY. Culture du sorgho sucré comme plante industrielle et 
comme plante fourragère, suivfje d'études chimiques sur cette plante, 
considérée au point de vue de la production du sucre et de la fabri- 
cation de Talcool ; par Hippolyte Leplay. In-8, 36 p. 1 fr. 50 

M 

MAHISTRE. Cours de mécanique appliquée; par M. Ajfahistre, profes- 
seur de mathématiques pures et appliquées à la Faculté des sciences 
de Lille, officier de T instruction publique, etc. Li-8, xvi-550 pages. 

8 fr. 

HÂUHENÊ. Indications théoriques et pratiques sur le travail des vins 

et en particjilier sur celui des vins mousseux ; par E.4. Maumené, 

docteur ès-sciences, etc. Grand in-8, viii-630 p. 42 fr. 

OaTTage accompagné de 120 figures dans le texte. 

MEUNIER. Essais scientifiques; par Victor Meunier, rédacteur en chef 
de Yy4mi des sciences. Tome 2. In-48 jésus, 210 p. 4 fr. 25 c. 

Les Essais scientifiques se composeront de iî toI. 

MORIN. Aide-Mémoire de mécanique pratique; par Arthur Morin, 
membre de l'Institut, etc. 4« édition. In-8, 547 p. et fig. 7 fr. 50 c. 

N 

NANQUETTE. Notions pratiques d'exploition , de débit, de cubage 
et d'estimation des bois, contenant une notice sur remploi des bois 
dans les constructions navales; par H. Nanquette, inspecteur des 
forêts. In-4, 2i6p. 

NORMANDY. Tableaux d'analyse chimique; par A. Normandy. In-4, 
49 p. et 489 p. disposées en tableaux. 25 fr. 



t ORMIÈRES. Essai pratique sur la construction des ponts obliques à 
appareil hélicoïdal rpar E.Ormiôres, entrepreneur de travaux publies. 
In-8, 38 p. et 7 planches. 4 fr. 50 

t ORTOLAN. Note sur les cuisines et appareils distillatoîres et les caisses 
à eau à bord des navires à vapeur, suivie des lois et décrets concer- 



i 
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nant lesdits bâtiments; par A. Ortolan, premier mattre mécanicien 
de la marine impériale. Ia-8, 53 p. et figures. S fr. 

Supplément à It pranièn édition da Tnitéi éUmentain dei michfaM à TipMr 

{marin*}. 

t — Traité élémentaire des machines à vapeur marines, rédigée d*après 
le programme du concours pour le brevet de capitaine au long cours 
et du maître au cabotage (décret du 26 janvier 4857; arrêté minis- 
tériel du 30 janvier 4857); par Â. Ortolan, premier maftre méca- 
nicien de la marine impériale. 2* édition, augmentée d*une notice 
sur les cuisines et appareils distillatoires, etc. ln-8, xx-459 p. et 
tableaux. Atlas et légendes explicatives, 47 p. et 47 pi. 40 Ir. 

OSSIAN HENRT. Traité pratique d'analyse chimique des eaux minérales 
potables et économiques avec leurs principales applications à Thygiène 
et à Tindustrie; par MM.Ossian Henry père, membre de 1* Académie 
impériale de médecine dans le texte de la Faculté de Paris, etc. In-8, 
xv-66t p. 434 fig., etc., et Ossian fils, docteur en médecine. 4 S fr. 



t PERDONNET. Traité élémentaire des chemins de fer, par Aug. Per- 
donnet, ancien élève de l'École polytechnique, professeur à TÊcole 
centrale des arts et manufactures, administrateur des chemins de Test 
de la France et de Touest de la Suisse, etc. V édition. Tome 4*' xii- 
739 p., le portrait de Georges Stephenson, ingénieur du chemin de 
fer de Liverpool à Manchester et de nombreuses figures intarcaléee 
dans le texte. 
L'ontrige aura deu Tolnmet. Prix : SO fr. 

t PERDONNET et POLONGEAU. Nouveau portefeuille des chemins de 
fer ; par MM. A. Perdonnet, professeur à l'École centrale des arts et 
manufactures, ancien ingénieur en chef de plusieurs chemins de 
fer, etc., etc., et E. Polonceau, ingénieur en chef, chargé de la trac- 
tion au chemin de fer d'Orléans, etc. 4* et 5* liv. Texte, 64 p. in-8. 
Documents, 64 p. in-8. Légendes explicatives des planches, 16 p. 
in-8. Prix de la livraison. 45 fr. 

Cette partie du porteflNillle aura 13 liYitieonf ; chaîne UTraiaon oomprenant donM 

Silanehes gravées. La partie imprimée len oompocée d'an volnme de 500 à 600 pag. 
e teite nroprement dit, d*an Tolnme de docaments comprenant à peu près le même 
nombre ae pages, et enfin d'un Tolame de légendes. 
fOnr éTîter la pabllcation de nouyelles éditions, il sera, cbagne année, publié on appen- 
dice indiquant les progrès de IMndustrie des ebeminsde fer. 
La première partie i8ét à 1849. 4 fol. in-8 et atlas de 170 pi. IM fir. 

PIBRBE. Chimie agricole, ou FAgriculture considérée dans ses rap- 
ports principaux avec la chimie; par J.-I. Pierre, membre corres- 
pondant de rinstitut. V édition. In-48 jésus, x-532 p. 4 fr. 

— Recherches sur la valeur nutritive des fourrages et autrea substances 
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destinées à ralimentation des animaux; 2* édition. In-48 476 p. 

2fr. 

POGGIALE. Traité d'analyse chimique par la méthode des volumes; 
par A.-P. Poggiale, professeur de chimie ; avec 174 figures dans le 
texte. In-8, 111-6O6 p. 9 fr. 

PRIX de règlement applicables aux travaux de bâtiment exécutés en 
4858, établis par le bureau général de vérification et de règlement 
de la préfecture de la Seine, approuvés par M. le préfet de la Seine. 
Édition de 4858 ; 840 p. in-4. 40 fr. 

PUILLE. Traité complet de la division des champs dans tous les cas 
de géodésie usuelle, contenant toutes les méthodes arithmétiques et 
géométriques simples, claires et précises pour diviser les terrains 
d*une forme régulière et irrégulière en portions égaies et proportion- 
naires d'après les différentes conditions imposées par les coparta- 
geants; par D. Puille (d*Âmiens), professeur de sciences mathéma- 
tiquesappliquées. In-42, 288 p. et 45 pi. 3 fr. M. 



RASPAIL. Le Fermier vétérinaire , ou Méthode aussi éc<mdmtq|jea)4p 
facile de préserver et de guérir les animaux domestiques et m'èma 
'les végétaux cultivés, du plus grand nombre de leurs maladies ; par 
F.-V. Raspail. In-8, viii-288 p. 1 fr. 25 c. 

— Manuel-annuaire de la santé, pour 1858, ou Médecine et pharmacie 
domestiques, contenant, etc.; par F. -Y. Raspail. 4 3* année ou 43* édi- 
tion, entièrement refondue. In-48, viii-340 p. 4 fr. 25 c. 

RECUEIL méthodique et chronologique des lois, décrets, ordonnances, 
arrêtés, circulaires, etc., concernant le service du contrôle des che- 
mins de fer en exploitation , dressé par M. Lamé-Fleury, ingénieur 
au corps impérial des mines, attaché au contrôle des chemins de fer 
de Test, et publié par ordre de S. Ex. le ministre de Tagriculture, 
du commerce et des travaux publics. In-8, 643 pages. 

REGNÂULT. Manuel des conducteurs des ponts et chaussées et des 
agents voyers ; par J. Regnault, bachelier es sciences mathématiques. 
2* édition. In-8, xii-3% p. et 42 pi. Paris. 7 fr. 

REGrODT. Notions de chimie applicable aux usages de la vie ; par Ho- 
noré Regodt , ancien professeur de sciences physiques et chimiques 
à l'Association philotechnique de Paris. 2* édition, ornée de gravures 
dans le texte. In-42, 200 p. 4 fr. 50 c. 

RENDU. Traité pratique de marques de fabrique et de commerce et de 
la concurrence déloyale, ou Commentaire de la loi du 23 juin 1857 
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sur les marques, et de la loi du 28 juillet 48S4 sur les noms, eC 
exposé de la jurisprudence relativement aux divers objets de la pro- 
priété industrielle; par M. Âmbroise Rendu, docteur en droit, avocat 
à la cour de cassation et au conseil d'État, etc. In-8, xxii-489 p. 

7 fr. 50 c. 
•- 
t ROHÀRT. Guide de la fabrication économique des engrais au moyen 
de tous les éléments qui peuvent être avantageusement employés en 
agriculture. Renseignements pratiques sur Tassainissement des opé- 
rations et des établissements insalubres, sur l'emploi du guano, des 
phosphates fossiles, etc., précédé d'un aperçu statistique sur la pro- 
duction générale des subsistances; par F. Rohart, chimiste manu- 
facturier. In-8, xi-728 p. 8 fr. 

ROLLET. Cours élémentaire et pratique du chauffage , 'de Fentretien 
et de la conduite des chaudières à vapeur fixes, locomobiles, loco- 
motives et de bateaux à vapeur; par J. Rollet, garde-mines du dé- 
partement du Rhône, etc. !'• partie. In-4, yii-61 p. et 8 pi. 10 fu 

S 

t SÂGERET. Almanach -Annuaire des bâtiments, par P.-F. Sageret, 
ancien vérificateur-expert près les tribunaux. Édition de 1858. 
In-18, xxvii-4026 pages. 4 fr. 50 

SAINT-FÉLIX (de). Architecture rurale, théorique et pratique, à 
l'usage des propriétaires et des ouvriers de la campagne; par A.-J. 
M. de Saint-Félix, etc., troisième édition, avec 56 planches. In-4, à 
deux colonnes, xxiii-360 pages. 

f SICARD. Monographie de la canne à sucre de la Chine, dite sorgho 

à sucre; par le docteur Adrien gicard. Deuxième édition, revue, 

corrigée et considérablement augmentée. Tome premier. In-8,xi- 

262 pages. Prix. 5 fr. 

L'ouvrage aura deux Yolnmef . 



THIÉBÂULT. Photographie, Traité pratique simplifié. Daguerréotype , 
photographie sur collodion humide et sec, etc.; par Thiébault. In-4 S, 
deuxième édition, 95 pages. 

t TOURRETTE. Tracé des Chemins de fer, routes, canaux. Solutions 
théoriques et pratiques de toutes les difficultés du tracé. ïn-8, 225 p. 
avec 34 planches, par Siméon Tourretle, géomètre de l'* classe au 
cadastre, employé depuis plusieurs années dans les admimstrations 
de chemins de fer. Prix. 7 fr. 50 
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VALICOURT (db). Nouveau Manuel complet du tourneur. Ouvrage 
refondu et rédigé sur un nouveau plan, orné de planches et d'un 
atlas in-4, par B. de Valicourt. % vol. in-18, xii-944 pages. 4 % fr. 

YAUTHIBR et BUREAU. Manuel des aspirants aux fonctions de con- 
ducteur et d'agent voyer. Cours complet de mathématiques élé- 
mentaires, suivi d'applications pratiques à Tart de l'ingénieur, par 
L.-L. Yauthier, ancien élève de l'École polytechnique et ingénieur 
des ponts et chaussées, et Allyre Bureau, ancien élève de l'École 
polytechnique. Deuxième édition. In-42, xvi-6ô7 pages et 9 plan- 
ches, cartonné. 7 fr. 

?IOLLET-LE-DUG. Dictionnaire raisonné de l'architecture du xi* au 
XVI* siècle; par M. Viollet-Le-Duc, architecte du gouvernement, in- 
specteur général des édifices diocésains. Tome 3. (Charnier-Console). 
In-89 517 pages et 354 gravures sur bois. 24 fr. 

t VIOLETTB. Nouvelles Manipulations chimiques simplifiées, ou Labo- 
ratoire économique de l'étudiant, ouvrage contenant la description 
d'appareils simples et nouveaux , suivie d'un cours de chimie pra- 
tique à l'aide de ces instruments ; par H. Violette , ancien élève de 
l'École polytechnique, commissaire des poudres et salpêtres, etc. 
Nouvelle édition , augmentée d'un appendice et de plusieurs appa- 
reils, expériences et procédés nouveaux , avec 30 tableaux, 464 fi- 
gures et une planche. Faux titre, titre, appendice. In-8, 44 p. 7 fr. 

W 

t WILLIAMS. Considérations chimiques et pratiques sur la combus- 
tion du charbon et sur les moyens de prévenir la fumée; par C. W. 
Williams, assoc. inst., C. B. Traduit de l'anglais par D. Bona Chris- 
tave, lieutenant dé vaisseau. Publié sous les auspices de S. Exe. l'ami- 
ral Hamelin , sénateur, ministre de la marine et des colonies, etc. 
Avec l'autorisation de l'auteur. In-8 , 324 pages. 7 fr. 

WOEHLER. Éléments de chimie inorganique, par F. Wœhler; traduit 
de l'allemand sur les éditions 11* et 5*, par L. Grandeau; avec le 
concours du docteur F. Sacc , et des additions par M. H. Sainte- 
Glaire Deville. In-8, 594 pages. 7 fr. 50 
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YSÂBEÂU. De la Basse-cour. Traité complet de Télève et de Tengraifl- 
sement des animaux de la basse-cour; par Â. Ysabeau, agronome, 
ancien professeur d^histoire naturelle. In-lS, 140 pages. 

-* Leçons élémentaires d'horticulture. In-lS, 19S pages. 1 fr. 50 
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ANNALES de chimie et de physique; 3* série. 4838. Tome 5S. In-8» 
M6 p. et pi. — Tome 53. Id-8, 546 p. — Tome 54. In-8 , 452 p. 

ARAGO. Notices scientifiques. T. 5 et dernier. In-8, viii-658 p. 7 f. 50 

t ARMENGAUD aine, ingénieur, ancien professeur au Conservatoire 
impérial des arts et métiers. Traité théorique et pratique des mo- 
teurs hydrauliques, comprenant la construction des roues et turbines 
hydrauliques de divers systèmes. Nouvelle édition, entièrement 
refondue. Un volume grand in-4 avec un atlas de 21 pi. de format 
double. 25 fr. 

*^ '— Publication industrielle des machines, outils et appareils les plus 
perfectionnés et les plus récents employés dans les_différentes bran- 
ches de Findustrie française et étrangère; par Àrmengaud atné, 
ingénieur, etc. Texte. Tome 11. Gr. in-8, 572 p., accompagné d'un 
atlas de 40 pi. in-folio ( 1858}. 30 fr. 

f ABMENGAUD. L*Ouvrier mécanicien. Guide de mécanique pra- 
tique, précédé des notions élémentaires d'arithmétique décimale, 
d'algèbre et de géométrie, utiles à Tintelligence et à la solution des 
diverses applications qui y ont rapport^ avec tables et calculs; par 
Ch. Armengaud jeune, ingénieur civil, etc. Sixième édition. Grand 
in-lS, 348 p. et 4 pi. 4 fr. 

B 

BABINET, de Tlnstitut (Académie des sciences). — Études et lectures 
sur les sciences d'observation et leurs applications pratiques. 5* vol. 
Petit in-12, xxiv-284 p. 2 fr. 50 

t BARBOT (Ch.), ancien joaillier. — Traité complet des pierres pré- 
cieuses, contenant leur étude chimique et minéralogique, les moyens 
de les reconnaître sûrement, leur valeur approximative et raisonnée, 
leur emploi, la description des plus extraordinaires et des chefs- 
d'œuvre anciens et modernes auxquels elles ont concouru. 

OoTrage inditpenuble aux lapidaires, joailliers, bljoalieis, orfèvres- arUstes, oégo- 
dants en pierreries, minéralogistes, antiquaires, amatenrs, gens dn monde, etc. ; 
I Yol. in-tS, 568 paces et 3 planches comprenant 178 figures, représentant les 
diamants les pins celèBres de ITnde, da Brésil et de TEnrope, brats et taillés, et les 
dimensions exactes des brillants et roses en rapport arec lenr poids, depnis nn carat 
jiisqa*à cent carats : 7 fr. Ln planchiss seules en un grand tableau, in-foUo : 5 fr. 



J 



4 4 BIBLIOGRAPUie LACROIX 

BARLAN-FONTAYRAL, docteur de la Faculté de médecine de Mont- 
pellier. — Étude botanique et médicale sur le seigle ergoté, et de 
Tapplication de Tergotine à la cure de la dyssenterie et de la diar- 
rhée chroniques. In-8, S30 p. 5 fr. 

BARRAL y ancien élève et répétiteur de chimie de TËcole polytech- 
nique, etc. — Le Bon fermier. Aide-mémoire du cultivateur. Ou- 
vrage contenant : un calendrier détaillé, le tableau des foires de 
chaque département, etc., avec 231 gravures représentant les ma- 
chines, instruments aratoires, les étables, écuries, bergeries, etc. 
In-18, im p. 7fr. 

f BARRAULT (Ém.), ingénieur en chef diplômé. — Marques de fabri- 
que et noms commerciaux. Guide pratique du fabricant, du négo- 
ciant et du commerçant pour la protection de leurs produits au 
moyen du dépôt des marques de fabrique; étude de la loi sur les 
noms commerciaux, et de la protection légale accordée aux secrets 
de fabrique. In-12, 164 p. 1 fr. 

BARRUEL, ex-préparateur à la Faculté des sciences de PariS) ancien 
essayeur de la fabrication des monnaies. — Traité de chimie tech- 
nique appliquée aux arts et à Tindustrie, à la pharmacie et à Tagri- 
culture. Tome 4. In-8, 474 p., dessins intercalés dans le texte. 7 fr. 

t BASSET (N.), auteur de plusieurs ouvrages d'agriculture et de chi- 
mie appliquée. — Chimie de la ferme, leçons famîlières sur les no- 
tions de chimie élémentaire utiles au cultivateur et sur les opéra- 
tions chimiques les plus nécessaires à la pratique agricole. 4 vol. 
in-18, 388 pages avec fig. dans le texte. 3 fr. 50 

BEUDANT, membre de Tlostitut, inspecteur général de Tinstruction 
publique. — Minéralogie. In-12, x-29o pages. — Géologie. In-12, 
xii-348 pages. Huitième édition, avec gravures dans le texte. 6 fr. 

BILLET, professeur de physique à la Faculté des sciences de Dijon. — 
Traité d'optique physique. T. 1*'. In-8, xv-538 p. et 7 pi. Prix de 
Touvrage, deux volumes. 15 fr. 

BONNET, docteur ès-sciences. — Leçons de mécanique élémentaire, à 
Tusage des candidats à TÉcole polytechnique et à TÉcole normale 
supérieure, l*"* partie. Avec 135 ûgures intercalées dans le texte. 
In-8, x-272 p. ^ 4 fr. 60 

BORIE ( V). — L'Agriculture au coin du feu. In-18 jésus, xii-290 p. 3 fr. 

BOULEY, professeur de clinique à TÉcoIe impériale vétérinaire d'Aï- 
fort, etc., et RËYNAL, chef de service de clinique à l'École impé- 
riale d'Alfort. — Nouveau dictionnaire pratique de médecine, de 
chirurgie et d'hygiène vétérinaires, publié avec la collaboration 
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d*ane société de professeurs vétérinaires et de vétérinaires prati- 
dens. T. 4. (GLI-DIA. ) In-8, 71S p. 7 fr. 50 

tBORDB. —Machines élévatoires pour la construction des bâtiments et 
ouvrages d*art. Théorie et pratique de ces machines. Texte anglais 
et français, planches en couleur et légendes. 6r. in-fol. 25 fr. 

B0URGUI6NÀT , ancien avocat au Conseil d'État et à la Cour de cas- 
sation. — Législation appliquée aux établissements industriels, no- 
tamment des usines hydrauliques ou à vapeur, des manufactures, 
fabriques, ateliers dangereux, incommodes et insalubres, moulins, 
hauts fourneaux, établissements métallurgiques, mines, minières, 
carrières, etc. Tome 4*'. In-8, xviii-474 pages. L*ouvrage aura 
2 volumes. Prix : 15 fr. 

BULLETIN de la Société industrielle de Mulhouse. T. 28. Gr. in-8, 
483 pages et planches. 
L'aboonement pour ût bnlletinf ( 1 Tolnme) eit de 15 fr., et par la poste 16 fr. 80. 

BULLETIN de la Société d'encouragement pour Tindustrie nationale, 
rédigé par les secrétaires de la Société, MM. Combes et Péligot, 
membres de TÂcadémie des sciences. Tome 4. 2* série. 56* année. 
4857. In-4, 852 p. et pi. 

BULLETIN de la Société de l'industrie minérale. Tome 3. Année 1857. 
In-8, 334 p. 42 fr. 

BURÂT, ingénieur, professeur de géologie et d'exploitation des mines 
à rÉcole centrale des arts et manufactures. — Géologie appliquée. 
Traité du gisement et de l'exploitation des minéraux utiles. Qua- 
trième édition, divisée en deux parties. Géologie. Exploitation. Pre- 
mière partie : Géologie pratique. Tome 4^'. In-^8, vi-546 p. L'ou- 
vrage aura 2 vol. Prix. 45 fr. 



CÂPRON (F. )• *- Nouveau Manuel comf^et du fabricant de bleus et \/ 

' carmins d'indigo. In-48, 76 p. 4 fr. 50. 

t CARNET DE l'ikgbnieur. Dixième édition. Troisième tirage. In-48, 
carU 4fr. 

GÂTAIAN , ancien élève de l'École polytechnique, etc. — Manuel des 
candidats à l'École polytechnique. Tome 2. In-48, x-296 p., avec 
figures dans le texte. 4 fr. 

COSMOS. — Revue encyclopédique hebdomadaire des progrès des 
sciences et de leurs applications aux arts et à l'industrie, rédigée par 
M. Tabbé Moigno. 7* année. 42* volume. 4*' semestre 4857. In-8, 
704 pages et figures. 
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t COURTOIS-GÉRARD, marchand grenier, horticulteur. — Manuel 
pratique de jardinage, contenant la manière de cultiver soi-même 
un jardin ou d'en diriger la culture. Cinquième édition. In-lSjésus, 
420 p. 3 fr. 50 

t — Manuel pratique de culture maraîchère. Troisième édition. Ia-4S 
de 400 pages, 5 gravures et un pian. 3 fr. 50 

Oarrage conronné par U Soeiété centrale d'agricolture. 

t CRESSON (Â.-J.), professeur à TËcole d'artillerie et au Lycée de 
Rennes. — Principes de dessin. Dessin géométrique, avec des no* 
tiens sur les projections et le dessin à vue en général. Ornement, 
tète, académie. Un vol. in-4 oblong, avec planches. Prix. 3 fr. 50 



DAMOURETTE, ingénieur, ancien élève de l'École polytechnique. — 
Brevets d'invention, dessins et marques de fabrique. Études sur les 
lois actuelles et sur les modifications qu'il convient d*y apporter. In-8. 
xii-USp. 3 f r. 

— Résistance de la fonte de fer k la compression. Colonnes en fonte de 
fer. In-8, 48 p. et 3 pi. 3 fr. 

t DEHOOR (V.-P.-G.) , secrétaire de la Société d'agriculture et de 
botanique d'Alost. ^ Du tabac. — Description historique, botanique 
et chimique. — Climat, —culture, — récolte, — frais, — produits, — 
modes de dessiccation , — séchoirs, — conservation, — commerce. 
In-42 de 184 p. avec SO figures dans le texte. S fr. 

DIDION, général de brigade, commandant l'artillerie dans la cinquième 
division militaire. — Cours élémentaire de balistique, adopté par 
S. Exe. le ministre de la guerre pour l'enseignement des élèves de 
l'École impériale spéciale militaire de Saint-Cyr. Troisième édition. 
Petit in-4, 64 p. 3 fr. 50 c. 

DUBOIS (E.-P.), ancien officier de marine, professeur d'hydrographie, 
chargé d'un cours d'astronomie et de navigation à l'École navale im- 
périale. — Cours d'astronomie à l'usage des officiers de la marine 
impériale. Grand in-8, xlviii-4 80 p. 

t DURAND (Emile), rédacteur en chef du journal le Gaz. — Guide de 
l'abonné au gaz d'éclairage. Aperçu élémentaire, mis à la portée de 
tous, sur les avantages que présente l'emploi bien entendu du gaz 
à l'éclairage et au chaufiage. In-18, 485 p. 1 fr. 50 c. 

DUREAU (B.). — De la fabrication du sucre de betterave dans ses 
rapports avec l'agriculture et l'alimentation publique, avec des consi- 
dérations sur la partie économique de la législation de cette indus- 
trie. In-8, vi-272 p. 
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E 

t EBRAT (Th.), ingénieur civil, membre de la Société géologique de 
France, etc. — Études géologiques sur le département de la Nièvre. 
I** et S* fascicules, 64 p. in-8 et 3 planches coloriées. 3 fr. 

f — Études paléontologiques sur le département de la Nièvre. I** li- 
vraison. 52 p. in-8. 1 fr. 50 c. 

BSPANET. — Traité des basses-cours et de la petite culture. De l'édu- 
cation du lapin domestique. Troisième édition, notablement augmen- 
tée. In-48, V-1J6 p. 4 fr. 



t FABRÉ (V.) — Théorie des corps fibreux ou, plus exactement, des 
appareils r^islant par pression et tension en bois, en fer, en tôle ou 
en fonte de fer. In-8, 6!K p. et 4 pi. 3 fr. 

FIGUIER (Louis). — L'année scientifique et industrielle, ou Exposé 
annuel des travaux scientifiques, des inventions et des principales 
applications de la science à Findustrie et aux arts, qui ont attiré Tat- 
tention publique en France et à Tétranger. 2* année. In-48 jésus, 
544 p. et une carte. 3 fr. 50 c. 

t FLEURY {C), professeur à l'École La Martinière et directeur de 
l'École de commerce, à Lyon. — Traité spécial des comptes courants 
et d'intérêts renfermant toutes les méthodes de comptes courants et 
d'intérêts, les tableaux des nombres diviseurs fixes, à tous les taux, 
les moyens les plus prompts et les plus faciles de calculer les intérêts 
et les escomptes^ la négociation des effets et les échéances communes; 
à l'usage des banquiers, des maisons de commerce, des notaires, des 
capitalistes, des comptables et des maisons d'éducation. In-8, 86 p. 
et tableaux. 5 fr. 



t GAILLARD, professeur. — Sténographie, art d'écrire aussi vite que 
la parole. Nouvelle méthode^ destinée à ceux qui veulent apprendre 
sans maîtres. In-8, 18 p. et tableaux. 3 fr. 

GANOT (A.), professeur de physique. — Cours de physique purement 
expérimentale à l'usage des gens du monde, des aspirants au brevet 
supérieur, des élèves des écoles normales, des institutions de demoi- 
selles, et en général des personnes étrangères aux connaissances 
mathématiques. Ouvrage orné de 308 magnifiques vignettes. In-lS» 
635 p. . 5 fr. 50 c. 
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GERHARDT, correspondant de Tlnstitut de France, et G. GHANGEL, 
professeur à la faculté des sciences de Montpellier. — Précis d'ana- 
lyse chimique quantitative. In-18 jésus, 714 p. 7fr. 50 c. 

GUIDE pratique et raisonné du garde forestier, par M..., sous-inspecteur 
des forêts. In-4S, xii-S41 p. 

GUY» ingôiieur des travaux, ex-professeur de mécanique industrielle 
à r École impériale des arts et métiers de GhAkms-sur-Harne. — 
Instruction sur la règle à calcul. Quatrième édition. In-4 1, 60 p. 75 c» 

H 

t HENYÂUX (M. D.), directeur d'usines, ancien directeur de la 
&brique de fers de la Société anonyme de Gouillet. — Mémoire sur 
la construction des laminoirs. Nouveau système des plus paiiiaits 
sous le rapport de la solidité et sous celui du parfait fonctionnement 
de toutes les parties. Changements à opérer dans les anciens systèmes 
pour éviter une partie de leurs inconvénients. Ouvrage indispensable 
aux constructeurs d'usines, aux maîtres de forges, aux directeurs et 
aux employés d'usines, ainsi qu'aux ingénieurs-mécanibiens et aux 
élèves des écoles industrielles, des mines et des arts et manufac- 
tures, etc., 4 vol. in-8 mince avec 7 pi. Prix : 25 fr. 

HIRN, ingénieur civil. — Becherches sur l'équivalent mécanique de la 
chaleur, présentées à la Société de physique de Berlin. Grand in-8, 
xii-338 p., 7 pi. et 6 tableaux. 8 fr. 



JACQUE (Ch.). •— Le Poulailler, monographie des poules indigènes et 
exotiques, aménagements, croisements, élève, hygiène, maladies, etc. 
Texte et dessins. Gravure sur bois par Adrien Lavieille. In- 8, 
356 p. 7 fr. 50 

JOBARD (J.-B.-A.-M.), directeur du Musée royal d'industrie belge, 
chevalier de la Légipn d'honneur, etc. — Les nouvelles inventions 
aux expositions universelles. In-S. Tome second, de 442 p. L'ou- 
vrage complet en t vol. ou 4 livr. 4 S fr. 

JOBERT DE LAMBALLE, membre de l'Institut (Académie des ^iences), 
chirurgien ordinaire de S. M. l'empereur, etc. — Des appareils élec- 
trique?, des poissons électriques. In-8, xiii-404 p., et atlas in-folio, 
«p. et 44 pi. 40 fr. 
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t KOLTZ (J. P. J.), élève diplômé de l'Académie royale agricole et 
forestière de Hodenheim, agent des eaux et forêts, membre de plu- 
sieurs Sociétés scientiBques, etc. — Traité de pisciculture, multipli- 
cation artificielle des poissons. Deuxième édition, ornée de 27 flg. 
4 vol. in-12. Prix : 4 fr. 50 



LAMÉ-FLEURY, ingénieur au corps impérial des mines, attaché au 
contrôle des chemiiis de fer de l'Est. — Recueil méthodique et chro- 
nologique des lois, décrets, ordonnances, arrêtés, circulaires, etc., 
concernant le service du contrôle des chemins de fer en exploitation, 
publié par ordre de 5. Ex. le ministre de l'agriculture, du commerce 
et des travaux publics. In-8, 644 p. 

t LAVELEYE (A. de). Notes pour servir à l'histoire financière des 
chemins de fer. ln-4, 15 p. Prix: 2 fr. 50 

LEBOSSU. — Nouveau manuel complet du métreur et du vérificateur 
en bâtiments. 4** partie: Terrasse et maçonnerie. Nouvelle édition. 
In-18, 291p. et2pl. 2 fr. 50 

LEFEBURE de FOURGY, examinateur des aspirants à l'École impériale 
polytechnique, etc. — Éléments de trigonométrie, contenant la tri- 
gonométrie rectiligne, la trigonométrie sphérique et quelques appli- 
cations à l'algèbre. Septième édition. In-8, 146 p. 2 fr. 

LOISEL, membre de la Société d'horticulture de Paris. — Du Melon. 
Nouvelle méthode de cultiver cette plante sous cloches, sur buttes 
et sur couches. Troisième édition nette, 108 p. 4 fr. 25 

t LOTTIN DE LAVAL. Manuel complet de lottinoplastique, l'art du 
moulage de la sculpture en bas-relief et en creux mis à la portée de 
tout le monde, sans notions élémentaires, sans apprentissage d'art, 
précédé d'une histoire de cette découverte. Ouvrage indispensable 
aux archéologues, peintres, sculpteurs, graveurs, architectes, 
Toyageurs, ecclésiastiques, touristes, collectionneurs, ébénistes en 
meubles d'art, fabricants de bronzes et amateurs. In-32, 76 p. 
Prix : 2 fr. 

M 

MADINIER (Paul). — Composition chimique et extraction du sucre 
de la canne de sorgho. In-8, 32 p. 4 fr. 25 

4 
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MAGNE, professeur d'agriculture et d'hygiène à l'École impériale vété- 
rinaire d'Alfort, etc. — Traité d'agriculture pratique et d'hygiène 
vétérinaire générale. Troisième édition, augmentée et refondue « 
ornée de gravures intercalées dans le texte. Tome 4''. Agrologie et 
climatologie. In-48, vii-289 p. 

MALAGUTI, membre correspondant de l'Institut, doyen de la Faculté 
des sciences de Rennes, etc. — Leçons élémentaires de chimie. 
Deuxième édition, entièrement refondue et augmentée. ^^ partie, 
4" section. In-i2, vi-504 p. et figures intercalées dans le texte. 

L'oayrage aura 2 Tolumes. Prix : 12 fr. 

— Cours de chimie agricole professé en 1858, à la Faculté des sciences 
de Rennes, sous les -auspices do M. le ministre de l'agriculture et du 
commerce, et publié par décision du conseil général d'Ille-et-Vilaine. 
In-4 2, 194 p. 1 fr. 

MALLET, cultivateur à Herbouville (Seine-Inférieure). — Agriculture 
pratique. Exposé et comparaison d'assolements de six et de sept ans. 
In-8. 269 p. et 1 tableau. 

t MARTIN (Emile de Yervins), pharmacien, membre de la Société aca- 
démique de Saint-Quentin, lauréat de l'Académie des sciences (prix 
Montyon), deux fois lauréat de la Société d'encouragement. — Nou- 
velle écolo électro-chimique ou chimie des corps pondérables et im- 
pondérables découverte des véritables corps simples et d'une théorie 
chimique générale à l'aide de laquelle les actions chimiques et électro- 
chimiques sont dévoilées, la science agrandie et simplifiée. In-8, 
487 p. Prix : 7 fr. 50 

+ MÏDY (F.). Ingénieur civil, secrétaire-archiviste de la Société dé- 
partementale des sciences, arts, belles-lettres et agriculture de Saint- 
Quentin. — Le Drainage Radié. Nouveau procédé simple et écono- 
mique de drainage sans tuyaux. In-8, 48 p. et \ tableau. Prix : 75 c. 

MIGNIEN et PRAT. Dictionnaire do vins spiritueux. 1 vol. in-48, 
344 p. 5 fr. 

MÉDECINE vétérinaire pratique, à l'usage des propriétaires, des fer- 
miers, des cultivateurs et de toutes les personnes chargées du soin 
et du gouvernement des animaux domestiques. Deuxième édition. 
In-12, 442 p. 

MEUNIER (V.), rédacteur en chef de YAmi des sciences. — Essais 

scientifiques. Tonie III. Simples feuilletons. In-8, 243 p. 1 fr. 25 

Fin des Essais scientiflqaes et tome l«r des simples femlletons. L*onvrage se corn* 
posera de 12 Toiames. 

MORIN, général d'artillerie. — Leçons de mécanique pratique. Hydrau- 
lique. Deuxième édition. In-8, 332 p. et 4 pi. 9 fr. 
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OPPËIOIÂNN (C. Â.), ancien ingénieur des ponts et chaussées. — 
Nouvelles annales de la construction. Publication rapide et écono- 
mique des doctiments les plus récents et les plus intéressants re- 
latifs à la construction française et étrangère, destinée sfux ingénieurs, 
architectes, conducteurs, gardes- mines, agents voyers, élèves des 
écoles, entrepreneurs, ouvriers. Tome 3. Année 4857. Grand in-4 à 
deux colonnes, 72 p. et planches. — Tome 4. Janvier à juin 1858. 
Grand in-4 à deux colonnes, 36 p. et planches. 

n parait chaque mois, depuis le i*f janvier 1855, une liTraison de quatre à huit plan- 
ches contenant chacune de nombreuses cotes et leur légende explicative, pins quatre 
à huit pages de texte sur deux colonnes avec figures intercalées. Prix annuel : Faris, 
15 fr.; départements, 18 fr. — Les planches que leur importance obligera de tirer 
•nr le double format seront comptées pour deux plancheâ. 

— Portefeuille économique des machines, de routillage et du matériel 
relatifs à la construction, aux chemins de fer, aux routes, à l'agri- 
culture, aux mines, à la navigation, à la télégraphie, etc., contenant 
un choix des objets les plus intéressants des expositions industrielles 
et agricoles, destiné aux ingénieurs, mécaniciens, conducteurs, con- 
structeurs de machines, contre-maîtres, chefs d'atelier, élèves des 
écoles, entrepreneurs, ouvriers. Tome II. Année 1857. Grand in-4 à 
deux colonnes, 66 p. et planches. — Tome III. Année 1858. Janvier 
à juin. Grand in-4 à deux colonnes, 32 p. et planches. 

D parait chaque mois, depuis le 1er janvier 1856, une livraison de quatre à huit plan- 
ches grand format, contenant chacune de nombreuses cotes et leur légende expli- 
cative; plus quatre à huit pages de texte (même format que les planches) à deux 
colonnes, avec tableaux et figures intercalées. Prix annuel: Paris, i5 fr.; départe- 
ments, 18 fr. 

— Art (!') industriel. Album pratique d'ornements et d'accessoires 
décoratifs modernes relatifs aux constructions économiques, avec 
prix de revient par pièce, par mètre carré et par mètre courant, à 
l'usage des ingénieurs, architectes, etc., fondé le 1" janvier 4857. 
Première année. 1857. Grand in-4 à deux colonnes, i% p. et %0 pi. 
Idem. Deuxième année. Janvier à juin 4858, 12 p. et î% pi. 

Prix annuel, 10 fr. Il parait tons les deux mois une livraison de quatre à huit plan- 
ches avec texte. 

t ORIENT (d'). ^Accomplissement des prophéties, faisant suite au livre 
des destinées de l'âme. Tome VU, contenant la suite de l'histoire de 
la persécution révolutionnaire pendant les cinq premiers mois de 
l'année 1798. In-1 2, viii-484 p. 5 fr. 

t OPPELT (G.), professeur de sciences commerciales, chevalier de 
l'ordre impérial de la Légion d'honneur, décoré de la croix de 
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Mérite, de Tordre de la branche Ernestine de Saxe, etc. — Traité 
général théorique et pratique de comptabilité commerciale, induç- 
trielle et administrative, à Tusage des commerçants et des institu- 
tions d'instruction publique. Ouvrage adopté pour renseignement 
et publié sous la direction d'une société d'anciens juges consulaires. 
In-8, vi-367 p. et tableaux. Prix : 6 fr. - 



\r 



P 

PELOUZE. — Traité de l'éclairage au gaz tiré de la houille, des 
bitumes, des lignites, de la tourbe, des huiles, des résines, des 
graisses, etc., précédé d'unjexamen approfondi de la teneur de ces 
combustibles en hydrogène et en carbone, de leur comparaison sous 
le point de vue des facultés illuminantes, de considérations sur la 
préférence à donner à chacun d'eux respectivement, selon les loca- 
lités, pour la fabrication du gaz, et du tableau statistique de la pro- 
duction en France, avec une statistique particulière des houilles de 
la Belgique et de l'Angleterre, et le tableau des importations en 
France de ces deux provenances, les circonstances et les frais de 
transport, etc., suivi d'un aperçu et de réflexions sur les divers 
moyens d'éclairage; par Pelouze père, inspecteur des appareils pour 
la compagnie anglaise Manby, Wilson, établie à Paris. Revu, quant 
aux principes théoriques et à l'analyse des matières, par M. Pelouze 
fils, professeur de chimie à l'École polytechnique, membre de l'Àca 
demie des sciences. Traité de l'éclairage au gaz. In-8, xl-586 p. 
Fabrication du coke et du charbon de tourbe, viii-lOS p. et 4 pi. 
Atlas, in-8, iS p. et 28 pi 

Prix des denz volnmes et atlas, 15 fr. On rend séparément : Traité de la fabrication 
da coke, etc., 4 fr. 

PELOUZE et FRÉMY, membre de l'Institut. ^ Abrégé de chimie. 
Quatrième édition, conforme au programme officiel de l'enseigne- 
ment dans les lycées (section des sciences), avec plus de 200 figures 
intercalées dans le texte. 4** partie. Généralités. Corps simples non 
métalliques. Classe de troisième. In-18 jésus, vi-%79 p. 

+ PERNOT, archiviste-vérificateur des travaux publics. — Diction- 
naire du constructeur, ou Yademecum des architectes, propriétaires, 
entrepreneurs de maçonnerie, charpente, serrurerie, couverture, etc., 
renfermant les termes d'architecture civile et hydraulique, l'analyse 
des lois de voirie, des b&timents et de dessèchement. Troisième 
édition. In-42, viii-370 p. 3 fr. 50 

PETITPIERRE-PELLÏON, ingénieur civil des mines. Chemins de fer. 
Mémoire sur la combustion de la fumée et des gaz combustibles. — > 
Locomotives et foyers fixes. In-4, 12 p. et tableaux. Prix: 4 fr. 25 
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PORTEFEUILLE de John Cockerill, ou Descrifition des machines 
d*épuisement, d*extraction^ de fabriques, d'outillage, machines à va- 
peur, locomotives et matériel de chemins de fer, roues hydrauli- 

^ ques, etc., appareils de papeteries, de sucreries, moulins à farine, 
ventilateurs, etc., construits dans les établissements de Seraing, de- 
puis leur fondation jusqu'à ce jour. Publié avec Tautorisation de la 
Société Cockerill. Livraisons 35 et 36. Novembre et décembre 4857. 
In-4, p. 274 à 286 et 4 pi. — Livraisons 37 et 38. Janvier et fé- 
vrier 4858. Tn-4, 287 k 302 p. et 4 pi. 

Troisième année. Le prix de cha9iie année, composée de 14 planches in-folio et 
It pages de texte, publié en 12 livraisons, est de 14 Ar. — Les années pâmes ne se 
Tendent pas séparément. 

PIROLLE. Manuel théorique et pratique du jardinier , contenant les 
connaîsances élémentaires de la culture ; Torganisation des plantes, 
leur fécondation et leur multiplication; les époques des semis, la 
taille des arbres; la description et la culture des plantes pota- 
gères, etc.; suivi d'un dictionnaire des termes de jardinage et de 
botanique. Nouvelle' édition, par MM. Boitard et Noisette. In-i2, 
viii-672 p. 5 fr. 



R 



RECUEIL de médecine vétérinaire, journal consacré à Tétude et aux 
progrès de la médecine vétérinaire et des sciences qui s'y ratta- 
chent^ publié avec le concours de MM. Delafond, Goubaux, Ma- 
gne, etc., par MM. Bouley et Reynal, professeur en chef de clinique 
à rÉcole impériale vétérinaire d'AIfort, etc. 4* série. Tome 4. 1857. 
In-8, 964 p. 43 fr. 

Les trois premières séries comprenant 30 années (1814 à 1853). 

t REDIER (Antoine). — Le Wagon cultivateur. In-8, 4 6 pages. 5 pi. 
Prix: 1 fr. 

REGNAULT (V.), ingénieur en chef des mines, directeur de la manu- 
facture impériale de Sevrés, etc. — Cours élémentaire de chimie, à 
l'usage des facultés, des établissements d'enseignement secondaire, 
des écoles normales et des écoles industrielles. Cinquième édition. 
T. 4 , 2 et 3. 4 vol. in-18 jésus, 434 2 p., avec figures intercalées dans 
le texte. 

Tome 1«r, Métalloïdes. Tome II, Métanx. Édition en 4 Tolnmes. Prix : 10 fr. Collection 
de la Bibliotlièqne polytedmique. 

REVUE générale de Tarchitecture et des travaux publics, journal des 
architectes, des archéologues, des ingénieurs et des entrepreneurs, 
publié sous la direction de M. César Daly, architecte, etc. 14« vol. 
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17* année. Gr. in-4.à deux colonnes, 246 p., pi. et grav. sur bois 
intercalées dans le texte. 

Parait une fois par mois. Prix annuel. Paris, 40 fr., 6 mois, 20 fr.; départements, 
45 et 23 fr. 

REVUE horticole, journal d'horticulture pratique, fondé en 4 829 par 
les auteurs du Bon Jardinier, publié sous la direction de M. J.-A. Bar- 
rai, avec le concours de MM. Bonceime, Victor Boiie, du Breuil, etc. 
Année 1858. In-8, 676 p. et pi. 
Parait denz fois par mois. Prix annuel ; 9 fir. 

REYNAUD ( L.), inspecteur général des ponts et chaussées, professeur 
d'architecture à l'École polytechnique, etc. — Traité d'architecture, 
contenant des notions générales sur les principes de la construction 
et sur rhistoire de l'art. 2* partie. Édifices. In-4, 632 p.; atlas in- 
folio 6 p. et 86 pi. 75 fr. 
OnTrage terminé. Les deux parties : 2 toI. in-4 et 2 atlas in-folio. Ensemble, 135 fr. 

RICHARD (du Cantal), agriculteur, docteur en médecine, etc. — 
Étude du cheval de service et de guerre, suivant les principes élé- 
mentaires des sciences naturelles. Troisième édition, précédée de 
lettres du général Daumas et de l'émir Abd-el-Kader sur le cheval 
arabe, et de réflexions à ce sujet. In-48 jésus, li-476 p. 3 fr. 50 

ROSE ( Henri ). — Traité complet de chimie analytique. Édition fran- 
çaise originale. Tome 1*^ Analyse qualitative. <'• partie. Gr. in-8, 
iv-480 p. 8 fr. 

Le traité formera denx Tolnmes grand in-8o compacte, ensemble de 2,000 pages enri- 
ron, avec figures dans le texte. L'ouvrage sera publié en quatre parties; on paiera 
8 francs en retirant chacime des trois premières parties; fa ^atrième sera remise 
gratuitement aux souscripteurs. 

ROUGET ( F. ). — Traité pratique de magnétisme humain, ou Résumé 
de tous les principes et procédés de magnétisme humain, pour réta- 
blir et développer les fonctions physiques et les facultés intellec- 
tuelles dans l'état de maladie. Iq-12, 4 57 p. 3 fr. 

ROUVENAT (P. E.). Essai sur l'emploi des fers à double T dans la 
construction des planches, comprenant l'établissement des coeffi- 
cients E pour diverses qualités de fer et de fonte, notamment ceux 
des fers n° 2, n» 3, n* 4. In-8, 428 p. 3 fr. 50 



t SALLERON (J.), ingénieur. Modèles mécanisés de machines fixes, 
locomotives, locomobiles, marines, etc., fonctionnant à la main par 
une manivelle. Tableaux parus: 
Machines Walt. 20 fr. 
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Machines de bateau à hélice. 30 fr. 

Id. Id. à aubes. 25 fr. 

Id. de locomotives. 25 fr. 

SARRASIN. Rapports sur l'ouvrage do M. Monestier-Savignat, ayant 
pour titre : Étude sur les phénomènes, Taménagement et la législa- 
tion des eaux au point de vue des inondations, présentés à la Société 
d'agriculture du Puy-de-Dôme par M. H. de Sarrasin, et à TAca- 
démie de Glermont-Ferrand par H. le comte Hartha-Beker. In-8, 
38 p. 

4 SGHLEIDEN (le D' J.), professeur .à léna. — La Plante et sa vie. 
— Leçons populaires de botanique. Traduit de l'allemand d'après 
la cinquième édition, avec l'autorisation de Fauteur et de ses 
ayants droits, par M. Schleiden, professeur de botanique et d'horti- 
culture, etc. In-8, 350 p. et planches gravées. 42 fr. 

t SERYIÈRES (Achille). Tables Servières. Barème nouveau. Le plus 
étendu, le mieux suivi et le plus complet de tous les barèmes qui 
ont paru jusquJà ce jour. Donnant la solution immédiate d'un million 
de multiplications; indiquant la quantité d'alcool pur contenue dans 
les liquides spiritueux, à tous les degrés, depuis un litre jusqu'à 
cent hectolitres exclusivement, avec les fractions forcées ou négli- 
gées, d'après les opérations de l'administration des contributions in- 
directes; réduisant à une soustraction les opérations de vinage et 
de coupage les plus compliquées que puissent faire les bouilleurs, 
distillateurs, etc.; précédé d'une table donnant le degré alcoolique 
réel des liquides spiritueux, à la température de 15 degrés centi- 
grades, représenté par le degré alcoolique apparent à divers degrés 
de température; et terminé par une méthode simple et succincte 
pour connaître la contenance et la vidange des futailles construites 
régulièrement. Publié avec l'approbation et sous le patronage de 
hauts fonctionnaires de l'administration des douanes et des contribu- 
tions indirectes. In-4, 208 p. Prix: 45 fr. 

f SÏBUT, professeur, de mathématiques. — Planisphère mobile et hor- 
loge mobile. Tableau in-folio sur carton. 4 fr. 

t SIGARD (Adrien), membre titulaire de la Société impériale de 
médecine de Marseille, etc. — Monographie de la canne à sucre de 
la Ghine, dite sorgho à sucre. Tome IL Études sur les produits in- 
dustriels et manufacturiers. Ia-8, 244 p. 6 fr. 
L'ouvrage complet, 2 vol. 8 fr. 

STATISTIQUE de la France, publiée par S. Exe. le ministre de l'agri- 
culture, du commerce et des travaux publics. 2* série : Statistique 
agricole. Première partie recueillie avec le concours des commis- 
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sîons de statistique cantonale instituées par le décret du 4** juil* 
let 4852. Grand in-4, vi-473 p. 
Ce volume contient la lérie des 43 premiers départements. 

STATKOWSKI (Boleslas), ingénieurs à Tiûis. — Mémoire sur les 
inondations. In-8, 43 p. Prix : t fr. 50 



t TBSSEBR ( P.). Chimie pyrotechnique, ou Traité pratique des feux 
colorés, contenant: 4* Texamen chimique, la description et la fabri- 
cation des matières pyrotechniques; S* des procédés nouveaux et 
faciles pour la préparation des divers composés, tels que le chlorate 
de baryte, etc.; 3* des formules nombreuses et économiques pour la 
confection des lances, des étoiles et des feux de Bengale de toutes 
les couleurs, et suivi d*un petit traité spécial pour la fabrication des 
pastilles simples et dos pastilles diamant de différents calibres. In -8, 
xvi-438 p. 7 fr. 

t TISSERANT ( Eugène ), professeur d*hygiène à l'école vétérinaire de 
Lyon, etc. — Guide des propriétaire et des cultivateurs dans le choix, 
l'entretien et la multiplication des vaches laitières. In-42, iv-268 p. 
et 6 pi. 3 fr. 

t TISSIER ( Charles et Alexandre ), chimistes-manufacturiers, direc- 
teurs de Tusine d*Amfreville-la-Mivoie, près de Rouen. — L'alu- 
minium et les métaux alcalins. Recherches historiques et techniques 
sur leurs propriétés, leur procédé d'extraction et leurs usages, avec 
planche et figure dans le texte. In-4 8, xi-21 5 p. Prix : 4 fr. 

TROUILLET (E.), professeur de viticulture, etc. — Régénération de 
la vigne par une nouvelle plantation, la plus conforme aux lois con- 
nues de la végétation. In-4 %, 35 p. 75 c. 



YALERIUS (H.*), docteur, professeur de physique à l'université de 
Gand. — Les phénomènes de la nature, leurs lois et leurs applications 
aux arts et à l'industrie, d'après le- docteur W. F. A. Zimmermann. 
Physique populaire à l'usage des gens du monde, illustrée d'un 
grand nombre de gravures. Tome 2. In-8, 666 p. et pi. 

OaTrage terminé. Piii des deux volâmes : 16 fr. 

YICAT (L.-J.) , inspecteur général des ponts et chaussées en re- 
traite, etc. ^ Recherches sur les causes chimiques de la destruction 
des composés hydrauliques par l'eau de mer, et sur les moyens d'ap- 
précier leur résistance à cette action. Deuxième édition, revue et 
augmentée. In-4, x-406 p. 



JANVIER A JUIN 1859 



t ADEflÈMAR.— Perspective. Supplément au Traité. In-8, p. 375-388. 
Se donne gratuitement. 

t — Traité de géométrie. Deuxième édition, revue et corrigée. In-8, 
550 p. et 34 pi. 8 fr. 

t ALCâN, ingénieur civil, professeur au Conservatoire des arts et mé- 
tiers, etc. ^ Essai sur Tindustrie des matières textiles, comprenant 
le travail complet du coton, du lin, du chanvre, des laines, du ca- 
chemire, de la soie, du caoutchouc, etc., etc. Second tirage, aug- 
menté de la classification et de la notation caractéristique des tis- 
sus, etc. Appendice. In-8, rv p. 761-804 et 4 pi. S fr. 50 
L'ooTn^ eomplet et ayee l'appendice forme I toL in-8 et on lUag de M pi. Prix : 32 fr. 

ANNALES de chimie et de physique. Troisième série. Tome 55. 485d. 
In-8, 542 p. et pi. 

ANNALES des conducteurs des ponts et chaussées. 4 ^ partie : Travaux 
d'art, mémoires et documents. Tome 2. Année 1858. In-8, 363 p. 
et 15 pi. ^ 2* partie : Lois, décrets, règlements, arrêtés. In-8, 
224 p. Prix annuel : 40 fr. 

ANNUAIRE pour Tan 4 859, publié par le Bureau des longitudes. In-4 8. 
396 p. 4 fr. 

t ARMENGAUD frères. — Génie (le) industriel. Revue des inventions 
françaises et étrangères. T. 46. 1858. In-8, 364 p. et pi. 

Parait tons lea mois par livraisons; cliaqne année forme 2 toI. Prix aonnel : Paris, 
16 ft,; départenuentSy 20 fr. 17 volomes sont en rente. Prix de chacnn, 8 fr. 

B 

BERTHERAND (E.-L.), médecin. — Mémoire sur la vidange des la- 
trines et des urinoirs publics, au point de vue hygiénique, agricole 
et commercial. In-8, 45 p. 

t BEZON. — Dictionnaire général des tissas anciens et modernes. Ou- 
vrage où sont indiquées et classées toutes les espèces de tissus connues 
jusqu'à ce jour, soit en France, soit à Tétranger, notamment dans 
rinde, la Chine, etc., etc., avec l'explication abrégée des moyens de 
fabrication et l'entente des matières, nature et apprêt, applicables à 
chaque tissu en particulier. Tome 3. ln-8, 384 p. 7 fr. ^0 

Uonnage eomplet aura 8 toI. 

Le teite sert accompa^é d'un atlas dont le prix n'eicédera pas 30 fr» 
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BILLET, professeur de physique à la Faculté des sciences de Dijon* 
Traité d'optique physique. Tome %. In-8, xxtiii-640 p. e* 7 pL Prix 
de l'ouvrage, deux volumes: 16 fr. 

BONGENNE. — Traité du jardinage pour tous, suivi de quelques cul- 
tures spéciales. Deuxième édition, revue, augmentée et enrichie de 
nombreuses gravures. In-4 1, v-446 p. % fr. 50 

f BOSSU (Antonin), docteur. — Anthropologie ou Étude des organes, 
fonctions et maladies de Thomme et de la femme, comprenant FÀna- 
tomie, la Physiologie, THygiène, la Pathologie, la Thérapeutique et 
un précis de médecine légale. Cinquième édition, revue, corrigée et 
augmentée, avec un atlas de SO pi. d'anatomie, dessinées d'après 
nature et gravées sur acier. Cinquième édition. Deux volumes in-8, 
avec atlas. Figures noires. 46 fr. 

Coloriées. 21 fr. 

BOURGUIGNÂT, ancien avocat au Conseil d'État et à la Cour de cas- 
sation. — Législation appliquée des établissements industriels, no- 
tamment des usines hydrauliques ou à vapeur, des manufactures, 
fabriques, ateliers dangereux, incommodes ou insalubres, moulins, 
hauts fourneaux, établissements métallurgiques, mines, minières, 
carrières, etc. Tome 2. In-8, 940 p. 
L*oarrage completi 2 toI., 15 fr. 

BRACHET. — Lettre adressée à H. Babinet, ou Simples préliminaires 
sur la restauration du système aérostatique du lieutenant général 
Meusnier. In-8, 20 p. 50 c. 

BRÉBISSON(de). — Flore de la Normandie. Pharénogames et crypto- 
games semi-vasculaires. Troisième édition, augmentée de tableaux 
analytiques et d'un dictionnaire des termes de botanique. In-12, 
xxxiv-400 p. 6 fr. 

BRESSE, ingénieur des ponts et chaussées, répétiteur à l'École poly- 
technique, etc. — Cours de mécanique appliquée, professé à l'École 
impériale des ponts et chaussées. I'* partie : Résistance des maté- 
riaux et stabilité des constructions. In-8, xxiv-474 p. et figures 
dans le texte. 8 fr. 

BURAT. — Géologie appliquée. Traité du gisement et de l'exploitation 
des minéraux utiles. Quatrième écfition, divisée en deux parties. 
I'* partie: Géologie. Exploitation. V partie : Exploitation des mines. 
In-8, 544 p., 31 pi. et figures intercalées dans le texte. 20 fr. 



f CARNET des Ingénieurs, recueil de tables, de formules et de ren- 
seignements, à l'usage des ingénieurs et des architectes, des chefs 
d'usines industrielles et de tous directeurs et conducteurs de travaux. 
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Onzième édition, entièrement refondue et augmentée. In-48, 250 p. 
avec agenda journalier, et bibliographie. 3 fr. 

f CASTRO (Manuel Femandez de), ingénieur en chef de première 
classe du corps royal des mines d'Espagne. -^ L'Électricité et les 
chemins de fer, description et examen de tous les systèmes proposés 
pour éviter les accidents sur les chemins de fer, au moyen de l'élec- 
tricité, précédés d'un résumé historique élémentaire de cette science 
et de ses principales applications; publié par ordre du gouvernement 
espagnol t vol. in-8, 1160 p., ornés de 354 bois intercalés dans le 
texte. 46 fr. 

CATALOGUE des brevets d'invention pris du 4*' janvier au 31 dé- 
cembre 4868, dressé par ordre de S. Exe. le ministre de Tagricul- 
ture, du commerce et des travaux publics* In-8, 465 p. 

CHARPENTIER, ancien élève de l'École normale. — Considérations 
géométriques sur les foyers dans les miroirs sphériques et dans les 
lentilles. In-8, 94 p. et 4 cartes. 

CHASSAGNIEUX. — La Sériciculture en Algérie. Guide pratique pour 
l'établissement des magnaneries économiques et pour l'aménagement 
des vers à soie, suivi d'un appendice contenant des conseils géné- 
raux pour les éducations applicables principalement à l'Algérie. 
In-8, 46 p. ^ 4 fr. 

i- CHEYALLOT (P.-y.)> conducteur des ponts et chaussées. Tables 
pour le tracé des courbes sur le terrain; sinus et tangentes natu- 
relles, de minute en minute. Tableau présentant le rapport des arcs 
du rayon pris pour unité; notions de trigonométrie reetiligne; 
exemples d'application. Deuxième édition, nouveau tirage. In-8, 
476 pages et planches. 6 fr. 

GLARINVAL, capitaine d'artillerie. — Leçons d'hydraulique. Étude 
des moteurs hydrauliques, comprenant les conditions théoriques 
et pratiques de leur construction et de l'établissement des usines 
hydrauliques, etc. In-8«, xi-479 p. et 6 pi. 5 fr. 

CLAUDEL, ingénieur civil, et LAROQUE, constructeur, etc. ^Pratique 
de l'art de construire. Maçonnerie, terrasse et plàtrerie, connais- 
sances relatives à l'exécution et à l'estimation des travaux de ma- 
çonnerie, de terrasse et de plàtrerie, et en particulier de ceux du 
bâtiment. Deuxième édition, revue et considérablement augmentée. 
In-8, viii-678 p. 9 fr. 

COLIN. — Tarif des ouvrages de menuiserie à façon. In-4, 44 p. 6 fr. 

GOMBY, conducteur-mécanicien. — Théorie ou manière de conduire, 
de chauffer et d'entretenir une machine locomotive sur les chemins 
de fer, machines fixes, machines de bateaux et dragues à vapeur. 
In-12, 47 p. . 6 fr. 
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f COURTOIS^ËRARD. — De la culture des fleurs dans les apparte- 
ments, sur les fenêtres et dans les petits jardins, ornée de vignettes. 
Deuxième édition. In-48, xii-482 p. 4 fr. 



DALY (César), architecte. — Revue générale de Tarchîtecture et des 
travaux publics ; journal des architectes» des archéologues, des in- 
génieurs et des entrepreneurs. 46 volumes, 4868. Grand in-4, à deux 
colonnes, 452 p., planches et gravures sur bois intercalées dans le 
texte. 

Parait ime fois par mois. Prix annael : Paris, 40 fr., 6 mois, iO fr.; départements, 
45 et 23 fr. 

DELACROIX (R.-C.), ingénieur des ponts et chaussées, etc. — Faits de 
'drainage, débit des terres drainées, positions des plans d*eau sou- 
terrains, résultats d'expériences conduisant à des règles pour la dé- 
termination des écartements à donner aux drains dans certains ter- 
rains. In-4 8, 84 p. 

f DEMANET (Â.), lieuteiiant><M)Ionel du génie. — Exploitation des 
mines. Nouvelle machine d'extraction. In-8, orné de 4 grandes pi. 
Prix: îfr.SO 

/ DESCHAMPS (d'Avallon), pharmacien de la maison impériale de Cha- 
renton, etc. — Manuel pratique d'analyse chimique. Tome 4": Ana- 
\ lyse qualitative, avec 39 figures intercalées dans le texte. Tome 2 : 

Analyse quantitative avec 41 figures intercalées dans le texte. Deux 
volumes in-8, xvi-4023 p. là fr. 

DESCRIPTION des machines et procédés pour lesquels des brevets 
d'invention ont été pris sous le régime de la loi du 5 juillet 4 844, 
publié par les ordres de M. le ministre de l'agriculture, du commerce 
et des travaux publics. Tome 34. In«4 à deux colonnes, 475 p. et 
51 pi. 45 fr. 

f DESSOTE (J.-B.-J.), ancien manufacturier. — Études théoriques et 
pratiques sur les propriétés et remploi de l'acier; avec une intro- 
duction et des notes, par Ed. Grateau, ingénieur civil des mines 
In-i8 Jésus, vni-303 p. 4 fr. 

f DEVILLEZ (A.), professeur de mécanique appliquée et de construc- 
tions civiles à l'école provinciale des mines du Hainaut, ancien ré- 
pétiteur à l'école centrale des Arts et Manufactures de Paris. — 
De l'exploitation de la houille, à la profondeur d'au moins mille 
mètres. In-8, orné de planches. 6 fr 

DOCUMENTS statistiques sur les chemins de fer, publiés par ordre de 
S. Exe. le ministre de l'agriculture. 4856. Imprimerie impériale. 
In-P», 184 p. et carte. 
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DUFRÉNOY, de rAcadécnie des sciences, professeur de minéralogie au 
muséum d'histoire naturelle, inspecteur général au corps impérial 
des mines. — Traité de minéralogie. Deuxième édition, revue, cor- 
rigée et considérablement augmentée. Tome 4. In-8, 774 p. et pi. 
161 à 236. 
OuTTage terminé. 4 toI. de texte, i vol. de planches, 48 tt, 

t DUMERY (C.-J.), ingénieur civil. — La combustion sans fumée, de 
tous les combustibles. In-8, 32 p. et 4 tableau. 4 fr. 

t DU MONCEL (Vto Th.). — Revue des applications de Télectricitô 
en 4857 et 1858. In-8, 646 p. et 3 pi. 40 fr. 

•h DURAND (Emile), rédacteur en chef du journal le Gax, — Guide de 
Tabonné au gaz d'éclairage. Aperçu élémentaire mis à la portée de 
tous, sur les avantages que présente remploi bien entendu du gaz à 
réclairage et au chauffage. In-16, 494 p. 4 fr. 50 

i- DUVÀL (G.), inspecteur de la colonisation en Algérie. — Gattine 
ou étisie du ver à soie (bombyx mori); cause de cette affection, 
moyens de rendre à cet insecte sa valeur primitive. In-8, 46 p. 
Prix: 4 fr. 50 

E 

f EBRAY (Th.), membre de la Société des ingénieurs civils. — Études 
géologiques sur le département de la Nièvre. %* fascicule, ln-8, p. 
49 à 64 et 3 pi. 4 fr. 50 

ENDRÈS (E.), ingénieur des ponts et chaussées, etc. — Yade-mecum 
administratif de Tentrepreneur des ponts et chaussées, ou recueil 
raisonné de documents relatifs à Tadjudication, à l'exécution et aux 
règlements des travaux, avec l'exposé détaillé de la procédure, de la 
jurisprudence des conseils de préfecture et du Conseil d'État. Iq-4 2, 
vii-262 p. 3 fr. 50 

ENQUÊTE sur les moyens d'assurer la régularité et la sûreté de l'ex- 
ploitation sur les chemins de fer, publiée par ordre de S. Exe. le 
ministre deTagriculture, du commerce et des travaux publics (4858» 
imprimerie impériale). In-f*. clvi-453 p. 

F 

FIGUIER (Louis). — L'Année scientifique et industrielle, ou Exposé 
annuel des travaux scientifiques,, des inventions et des principales 
applications de la science à l'industrie et aux arts, qui ont attiré 
l'attention publique en France et à l'étranger. Troisième année. Deux 
vol. in-4 8 Jésus, vii-75i p. gravures et carte. 7 fr. 
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f GAUDRY (Jules), ingénieur au chemin de fer de TEst. — Instruction 
pratique sur la construction, remploi et la conduite des machines 
agricoles en général et des machines à vapeur rurales en particulier. 
In-18, viMOO p. 4 fr. 75 

GâYOT (Eug.), ancien directeur de Tadministration des haras. — Des 
meilleures dispositions à donner aux écuries. Tn-8 à deux colonnes, 
39 p. A fr. 25 

Extrait da Journal d*agricnltnre pratique. Années 1858 et 1859. 

f GODILLOT (J.-B.), conducteur des ponts et chaussées. — Calcul de 
la résistance des poutres en tôle employées dans la construction des 
ponts et viaducs, et applications numériques de ce calcul à divers 
exemples de ponts pour chemins de fer. In-8, 72 p. et 4 pi. t fr. 60 

GOURNERIE (F. de La), ingénieur des ponts et chaussées. — Traité 
de perspective linéaire, contenant les tracés pour les tableaux, plans 
et courbes, les bas-reliefs et les décorations théâtrales, avec une 
théorie des effets de perspective. In-4, xxviii-280 p. ^i atlas de 45 pi. 
Prix : 40 fr. 

f GOSSIN, cultivateur, professeur d'agriculture à l'Institut normal agri- 
cole de Beauvais, etc. — L'Agriculture française. Principes d'agricul- 
ture appliqués aux diverses parties de la France. Deuxième édition. 
2 vol. grand in-4 8^ lx-1172 p., une carte et Qg, intercalées dans le 
texte. 10 fr. 

+ — Collection des races d'animaux qui intéressent le plus l'agricul- 
ture, dessinées par M"* Rosa Bonheur et M' Isidore Bonheur, gravés 
par M' Adrien Lavieille. In-4 oblong, 40 pi. 25 fr. 

Eitrait des Principes d'agrienltare ; édition in-4« (1858). dette édition, dont il reste 
quelques exemplaires, est da prix de 60 fr. 

t GRANDVOINNET, ingénieur. — Traité complet de mécanique agri- 
cole, repartie .'Mécanique générale, V vol. Liv. 2. In-42, p. 409 
à 272. 
L'onvrage forme actnellement i toI. in-18 et 1 atlas in-8o. 9fr. 

t GROUVELLE et JAUNEZ, ingénieurs civils. — Guide du chauffeur 
et du propriétaire de machines à vapeur. 2* partie : Règles et modèles 
de construction des principaux types de machines à vapeur, con- 
sommations, entretiens et services comparés, accidents de chaque 
pièce, calcul et mesures de leur force ; machines des locomotives, 
des locomobilos, des steamers de l'État et des transatlantiques. 
Quatrième édition, entièrement refondue par M. Ph. Gholvelle. 
Texte in-8, 584 p. et atlas in-8, 4 p. et 45 pi. 10 fr. 

L'oayrage complet, 2 toI. et 2 atlas in-8o, 20 fr. 
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t HAMET, — Cours pratique d'apiculture (caiture des abeilles ), 
professé au jardin du Luxembourg. In-1 8, 295 p. et fig. intercalées 
dans le texte. 3 fr. 

t HENYAUX (M.D.], directeur d'usines, ancien directeur de la 
fabrique de fers de la Société anonyme de Gouillet. — Mémoire sur 
la construction des laminoirs. Nouveau système des plus parfaits 
sous le rapport de la solidité et sous celui du parfait fonctionnement 
de toutes les parties. Changements à opérer dans les anciens systè- 
mes pour éviter une partie de leurs inconvénients. Ouvrage indis- 
pensable aux constructeurs d'usines, aux maîtres de forges, aux 
directeurs et aux employés d'usines, ainsi qu'aux ingénieursr-méca- 
niciens et aux élèves des écoles industrielles, des mines et des 
arts et manufactures, etc. Deuxième édition in-8*, 72 p. et 7 pi. 
Prix : 10 fr. 

I/antenr étant rentré dans les frais de cette publication, par la vente delà première 
édition, a réduit i 10 fr. le prix de cette seconde édition , qai d'ailleun est identique à 
la première. 

HEUZË (Gustave), professeur d'agriculture à l'École impériale de Gri- 
gnon, etc. — Cours d'agriculture pratique. Tome 7. Les plantes in- 
dustrielles. 4™ partie : Plantes oléagineuses, tinctoriales, salifères, à 
balais, à cannes, condimentaires, à cardes et d'ornement funéraire. 
In-8, xii-379 p., avec SI vign. sur bois et 10 pi. gravées en taille- 
douce et coloriées. 7 fr. 50 

-» Matières fertilisantes, engrais solides, liquides, naturels et artifi- 
ciels. Troisième édition. In-8, 697 p. 9 fr. 
Tome 2 da Cours d*agricnlture pratique, publié en 9 vol. 

— Plantes fourragères. In-8, 479 p., 18 pi. coloriées et 38 vignettes 
sur bois. 9 fr. 

(1857. Omission au no 2 de la Bihiiogr.) Tome 5 dn Gonrs d'agriculture pratique, 
publié en 9 vol. 

HUMBOLDT (Alex. de). — Cosmos, essai d'une description physique du 
monde, traduit par Ch. Galusky. Tome 4» 806 p. 40 fr. 

L*onvrage complet, 4 vol. en 5 tomes: 40 fr. 

I 

INGÉNIEUR (r ) , revue scientifique et critique des travaux publics et 
de rindustrie. M. V. Avril, directeur. Nouvelle série. T. 2. Année 
1858. In-4 à deux colonnes, 246 pi. et 36 pi. doubles. 

t ISHERWOOD (B.-F.), chief engineer. — Engineering précédents 
for steam machinery embraung the performances of steamships expe- 
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riments with propelling instruments, condensers, boilers, etc., ac- 
companied by analyses of the same ; the whole being original malter 
and arranged in the most practical and useful manner for engineers. 
In-8, 4 27 p. 4 tableaux et pi. 8 fr. 



JOURNAL d'agriculture pratique, publié depuis 1850 sous la direction 
de M. J. À. Barrai. Nouvelle période. Année 4858. Tome 2. Grand 
in-8<^, 532 p., avec de nombreuses vignettes intercalées dans le texte. 
— Année 1859. Tome 1". Grand in-8, 592 p., avec de nombreuses 
vignettes intercalées dans le texte. 

Parait denz fois par mois, forme î vol. par an. Prix : 16 fr. l'amiée. 

JOURNAL de pharmacie et de chimie, par MM. Boullay, Bussy, Sou- 
beiran, etc., contenant une Revw médicale, par le docteur Yigla , et 
une Revue des travaux chimiques publiés à l'étranger, par M. J. Nicklès. 
3* série. 17* année. Tome 34. 1858. In-8, 484 p. et planches. 

Il parait deax toI. par an. Prix : iS fr. 

t JOURNAL des mines et des eaux et forêts, organe spécial des 
industries minière, houillère et métallurgique en France et à 
rétranger. Sixième année. 
Parait le jeudi de cha^e semaine on numéro de 16 pages in-4« à 3 colonnes. 
Prix: Paris, Départements, Angleterre et Belgiqne,nn an, 20 fr.; six mois, 11 fir. Pour 

les autres pays étrangers, un an, 24 fr.; six mois, 12 fr. 
Annonces anglaises, 1 fr. la ligne. Les annonces sont comptées sur 4 colonnes et cal- 
calées sur des caractères de sept points. 

K 

KRAFT (J.), ingénieur civil. — Roue hydraulique à aubes courbes, 
système Poncelet. Considérations théoriques et règles pratiques pour 
rétablissement de cette roue. In-4 , vi-47 p. et 3 pi. 3 f r. 50 



f LANDRIN fils, ingénieur civil. — Traité de Tacier. Théorie, métallur- 
gie, travail pratique, propriétés et usages. In-48 jésus, viii-31 2 p. 5 fr. 

t LAYELEYE (A. de). — Géologie. Afifàissement du sol et envasement 
des fleuves survenus dans les temps historiques. In-1 8. 44p. 4 fr. 25 

t LE CHATELIER, FLACHAT, PETBET et POLONCEAU. - Guide du 
mécanicien constructeur et conducteur de machines locomotives. 
Nouvelleédition. Texte, in-8, 610 p. Atlas, in-8, 46 p. et 78 pi. 48fr. 

LECOQ. — Parcs et jardins. Prix de règlement des travaux de jardi- 
nage, de plantation, d'exploitation des forêts, etc. In-8. 3 fr. 

LEFEBURE de FOURCY. — Leçons de géométrie analytique, com- 
prenant la trigonométrie rectiligne et sphérique, les lignes et les 
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surfaces des deux premiers ordres. Sixième édition. In-8, viii- 
520 p. et 14 pi. 7fr. 50 

LEFORT. — Traité de chimie hydrologîque , comprenant des notions 
générales d'hydrologie, l'analyse chimique, qualitative et quantitative 
des eaux douces et des eaux minérales, un appendice concernant la 
préparation , la purification et Fessai des réactifs , et précédé d'un 
essai historique et de considérations sur l'analyse des eaux. In-8, 
XL-62$1 p., et figures intercalées dans le texte. 

t LICHTLIN (J.-J.-Th.), sous-inspecteur des forêts. — Tables de cu- 
bages des bois suivant les divers modes usités en France au volume 
réel , au quart de la circonférence, au sixième déduit et au cinquième 
déduit. Deuxième édition. In-8, 227 p. 3 fr. 50 

LONDET (A.-L.). — Instruments agricoles, machines, appareils et 
outils. 280 p. 7 fr. 50 

Extrait des Annales d'agricnltnre. 

t LOVE, ingénieur civil. — Des diverses résistances et autres pro- 
priétés de la fonte, du fer et de l'acier et de l'emploi de ces métaux 
dans les constructions. In-8, xxxi-360 p. et 2 tabl. 8 fr. 50 

t — Observations sur les prescriptions administratives réglant l'emploi 
des métaux dans les appareils et constructions intéressant la sécurité 
publique. In-8, yiii-63 p. 2 fr. 50; 

i LUNEL (B.), membre de l'Académie impériale des sciences de Gaen. 

— Dictionnaire universel des connaissances humaines. Tome 6*. 

ln-4, 416 pages, illustrées de nombreuses gravures sur bois. 

Prix r 6 fr. 

OaTrage honoré de trois médailles d*or. 

M 

3IAGNE, professeur d'agriculture et d'hygiène à l'École impériale vété- 
rinaire d'Alfort , etc. — Traité d'agriculture pratique et d'hygiène 
vétérinaire générale. Troisième édition, augmentée et refondue, 
ornée de gravures intercalées dans le texte. 2* partie : agriculture 
pratique. In-18 jésus, 465 p. 3 fr. 

L^oavrage complet, 8 toI., 12 fr. 

— Choix des vaches laitières, ou Description de tous les signes à 
l'aide desquels on peut apprécier les qualités lactifères des vaches. 
Troisième édition, revue et augmentée. In- 48, 443 avec 39 fig. 
Prix : A fr. 25 

MAGNY. — Méthode explicative des engrais déduite de la compo- 
sition chimique des végétaux, de celle des différents engrais usités, 
des qualités diverses des sels et des propriétés physiques et chi- 
miques des corps simples qui concourent à l'organisation végétale, 
indiquant la nature, la préparation et l'emploi des divers engrais, 
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suivant la qualité du sol , etc. ; simplifiée et mise à la portée de tous 
les cultivateurs, avec application au jardinage. 104 p. 6 fr. 

MÂLAGUTI, membre correspondant de VInstitut, doyen de la Faculté 
des sciences de Rennes, etc. — Leçons élémentaires de chimie. Seconde 
édition, entièrement refondue et augmentée, r* partie. 2* section. 
In-12, p. 505 à 1053 et ûg. intercalées dans le texte. 

L'ouvrage aura 2 vol., lî fr. 

t MÉMOIRES et compte-rendu des travaux de la Société des Ingénieurs 
civils fondée le 4 mars 1848. Janvier, février et mars 1859. In-8, 
<67p. et2pl. 6fr.50 

Le prix des années qui ont para est établi comme suit: 
Ire année, 7 fr. 15 6e année, 19 fr. 55 
2e année, IS fr. 15 7e année, 14 fr. 15 



3e année, 


14 fr. 45 


8e année. 


23 fr. 


50 


4e année. 


IS fr. • 


9« année, 


17 fr. 


70 


5e année. 


17 fr. 40 


loe année, 


19 fr. 


60 



Le prix de ces bulletins est établi en comptant chaque feuille à raison de 50 c. et 
cnaqne planche à 1 fr. 

MILLET-ROBINET (M-«). — Maison rustique des dames. Quatrième 
édition. Tome 1*'. In-18 jésus, 676 p. et fîg. intercalées dans le 
texte. Prix des deux volumes : 7 fr, 75 

— Économie domestique. Seconde édition. In-18 Jésus, 324 p. 1 fr. 25 
Bibliothèque da culliTatenr, publiée areo le concoms da ministre de ragricnlture. 

t MONGIN (Gustave), professeur de comptabilité. — Cours de com- 
merce ou Guide pratique du commerçant et du teneur de livres en 
matière d*arithmétique commerciale el d'opération de commerce di- 
visé en trois parties. Première partie : Traité d'arithmétique réduite à 
sa plus simple expression. Seconde partie : Application de l'arithmé- 
tiqueaux opérations de commerce. Troisième partie : Traité complet de 
la tenue des livres ou de comptabilité générale, en partie simple et 
en partie double. In-8, 420 pages. 5 fr. 

(1857. Omission an n« î de la Bibliogr.) 

N 

t NICOLET (N. ), conservateur des collections de l'ancien institut agro- 
nomique de Versailles. — Atlas de géographie physique et agricole 
de la France, contenant la climatologie, la zoologie, la botanique, 
rhydrographie, la géologie, Forographie et la météorologie dans leurs 
rapports avec Tagriculture, suivi de dix cartes et de documents 
généraux sur la physique et la météorologie agricole de l'Europe et 
du globe. Un volume grand in-folio, planches coloriées. Prix : 40 fr. 

OoTrage honoré de TapprobaUenda Conseil impérial sapérienr de l'instmction publique 
et de celle de la Société impériale et centrale d'agriculture, d'une médaille d*argent 
décernée par U Société d'encouragement. 

NORMAND. — Des brevets d'invention. Observation sur le nouveau 
projet de loi présenté aux membres du corps législatif et du sénat, 
suivie d'une réponse au Journal des Économistes. In-8, ix-90 p. 
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t ODART (Le comte). — Ampélographie universelle, ou Traité des 
cépages les plus estimés dans tous les vignobles de quelque 
renom. Quatrième édition. In-8, 618 p. 7 fr. 50 

t OMALIUS d'HALLOY ( d' ). — Des races humaines, ou Éléments 
d'ethnographie. Quatrième édition. In-48 jésus, 431 p. et pi. % fr. oO 

t ORTOLAN, premier maître mécanicien de la marine impériale, pro- 
fesseur à rÉcole navale impériale. — Étude des machines à vapeur 
marines d'après son traité élémentaire. Deux tableaux de très- 
grande dimension pour l'enseignement ( 4 mètre sur 4 mètre S5 c. ] , 
accompagnés chacun d'une légende descriptive et explicative: 
1*' tableau, machine à balancier; 2* tableau, machine à hélice à 
connexion et à mouvement directs. Chaque tableau en noir, 42 fr. ; 
en couleur, 4 7 fr. ; verni , collé sur toile et en couleur, 25 fr. 

t — Traité élémentaire des machines à vapeur marines, rédigé d'après 
le programme du concours pour le brevet de capitaine au long cours 
et de maître au cabotage. Questionnaire, ln-8 , 32 p. 4 fr. 

t Oppermann (G. A.), ancien ingénieur des ponts et chaussées. — 
Nouvelles annales d'agriculture. Revue des fermes impériales , or- 
gane de la compagnie des constructions rurales économiques de la 
compagnie générale du drainage et de la Société d'acclimatation. 
Destiné aux agriculteurs, propriétaires, présidents et membres des 
comices agricoles, maires, instituteurs primaires , etc. 4'* année. 
Janvier à juin 1859. Grand in-4 à deux colonnes, 36 p. et 43 
planches doubles. Prix annuel, Paris, 15 fr.; départem. , 47 fr. 
n parait chaque mois ane liyraisoa de quatre à six planches grand format, contenant 
chacune de nombreuses cotes et leur légende explicative; plus quatre à huit pages 
de texte (même format que les planches) à deux colonnes, avec tableaux et figures 
intercalées. 

— Nouvelles annales de la construction , publication rapide et écono- 
mique des documents les plus récents et les plus intéressants , re- 
latifs à la construction française et étrangère, destinée aux ingé- 
nieurs, architectes, conducteurs, agents voyers, élèves des 
écoles, entrepreneurs, ouvriers. Tome 4. Année 4858. Petit in-f** à 
2 colonnes , 4 67 p. et 52 pi. Prix de Tannée. 15 fr. 

— Portefeuille économique des machines, de Toutillage et du matériel 
relatifs à la construction , aux chemins de fer, aux routes , à l'agri- 
culture, aux mines, aux télégraphes, etc., destiné aux ingénieurs, 
mécaniciens, constructeurs de machines, contre-maîtres, chefs 
d'atelier, entrepreneurs, ouvriers. Tome 3. Année 4858. Petit in- 
folio à deux colonnes, 68 p. et 54 pi. 45 fr. 

—Album pratique de l'art industriel, recueil d'ornements et d'acces- 
soires décoratifs modernes, relatifs aux constructions économi- 
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ques , etc. , avec prix de revient par pièce , par mètre carré et par 
mètre courant, à Tusage des ingénieurs, architectes, conducteurs, 
agents voyers, gardes-mines, élèves des écoles, entrepreneurs, 
ouvriers. Tome 2. Année 1858. Petit in-folio à deux colonnes , 20 p. 
et 30 pi. 40 fr. 



t PAYEN (A.), membre de Tlnstitut (Académie des sciences), professeur 
au Conservatoire des arts et métiers et à l'École centrale des arts et 
manufactures. — Précis de chimie industrielle à Tusage : ^* des 
écoles d'arts et manufactures et d'arts et métiers; V des écoles pré- 
paratoires aux professions industrielles; 3<> des fabricants et des agri- 
culteurs. Quatrième édition, où l'on a introduit les derniers perfec- 
tionnements apportés aux applications de la chimie et plusieurs 
chapitres sur les industries nouvelles. Tome 1*'. Texte in-8, vii- 
598 p. Atlas du tome 4*' in-8, 3 p. et 17 pi. Prix de Touvrage com- 
plet, 2 vol. et atlas. 25 fr. 

t PERDONNET et POLONGEAU. — Nouveau portefeuille de l'ingé- 
nieur des chemins de fer. 6^ et 7* liv. Documents, 14 1 p. Légendes 
explicatives des planches, 32 p. in-8. 24 pi. in-f> gravées. Prix de 
la livraison. 45 fr. 

Cette partie du portefeuille aiura doose liyraisons; ehaiiae livraison comprenant doue 

Slaaches gravées. La partie imprimée sera composée a^ln volume de 500 à 600 pages 
e texte proprement oit, d'nn volume de documents comprenant à peu près le même 
nombre de pages, et enfln d'un volume de légendes. 
Pour éviter la publication de nouvelles éditions, il sera, chaque année, publié un appen- 
dice indiquant les progrès de Tindustrie des chemins de fer. 
La première partie, 1842 à 1849, 4 vol. in-8 et atlas de 170 pi. : 200 ft. Il ne reste plus 
que quelques exemplaires de cette partie. 

t PIGHON, métreur-vérificateur de serrurerie. — Série de prix d'après 
des sous-détails pour servir à Testimation et au règlement des tra- 
vaux de serrurerie, exécutés pendant l'année 1859, revue, entière- 
ment modifiée suivant le prix des matières premières et des objets 
fabriqués, et augmentée de prix nouveaux. 6* année. Seul tarif adopté 
par la Société centrale des architectes. In-4, 46 p. 4 fr. 

PRIX de règlement applicables aux travaux de bâtiment, exécutés en 
1859, établis par le bureau général de vérification et de règlement 
de la préfecture de la Seine, approuvés par M. le préfet de la Seine. 
Édition de 4 859. 207 p. in-4 10 fr. 



RAOUL (l'abbé). — Manuel pratique d'arboriculture, renfermant ce 
que les meilleurs auteurs et praticiens ont dit de mieux sur les dé- 
foncements, la plantation, les formées, la taille et la mise à fruit des 



PREVIBU SEMESTRE 4859. 69 

arbres fruitiers. Deuxième éditioo, revue, augmentée et ornée de 
fîg.In>12, â25p. etIOpl. 

{• RAVÀILLER, professeur à rÉcole supérieure deChâloDS-sur-Mame.«— 
Formules géométriques appliquées au mesurage des surfaces et des 
volumes. Texte in-42, 108 p., avec pi., 2 fr. ; le tableau, 4 
feuilles coquille, et texte. 6 fr. 

t RECULET, cuisinier de M*« la comtesse d'Auteroche, etc. — Le 
Cuisinier praticien, ou la Cuisine simple et pratique. In-8, xu-546 p. 
Prix : 6 fr. 

REVUE universelle des mines, de la métallurgie, des travaux publics, 
des sciences et des arts, appliqués à Tindustrie, publiée sous la di- 
rection de M. Ch. de Cuyper, professeur ordinaire à la faculté des 
sciences de l'université de Liège, etc. 2* année. Tome 4. Août-dé- 
cembre 4858. In-8, 626 p. et pi. 

La Reme parait tons les deux mois et forme 2 toI. par anaée, avec planches. Prix 
axinnel : 25 fr.; Tin nniuéro séparé, 6 fr. 

'h RICHOUX (Cb.), ingénieur civil. — Étude sur les changements de 
voies. "ln-8, 64 p. et 6 p. 5 fr. 

Extrait des Mémoires de la Société des ingénieurs civils. 

RIVOT, ingénieur des mines, professeur à l'École des mines. — Prin- 
cipes généraux du traitement des minerais métalliques. Traité de 
métallurgie théorique et pratique. Tome 4*'. Métallurgie du cuivre. 
In-8, viii-567 p. et 4 pi. 9 fr. 

t RORINET, ingénieur civil. — Cours de lavis, appliqué à renseigne- 
ment du dessin d'architecture et des machines, avec un texte descriptif. 
Ouvrage destiné aux élèves des écoles des beaux-arts et des arts in- 
dustriels, et à ceux qui désirent être admis aux écoles polytechnique, 
de Saint^yr, de la marine, des mines et à Técole centrale des arts 
et manufactures. Troisième édition. Grand in-f», 12 p. et 50 pi. 23 fr. 

ROFFIAEN (E.). — Traité théorique et pratique sur la résistance des 
matériaux dans les constructions. In-8 de 384 p. avec 18 pi. 40 fr. 

S 

t SAGERET (P.-F.), architecte vérificateur. — Almanach-Annuaire 
des bâtiments, des travaux publics et de l'industrie. In-18, 1440 p. 
Prix : 4 fr. 60 

SAINTE-CLAIRE DEVILLE, maître de conférences à l'École nor- 
male, etc. — De l'aluminium. Ses propriétés, sa fabrication et ses 
applications. In-8. ix-476 p. et 1 pi. 3 fr. 50 

t SUTTER. — Nouvelle théorie simplifiée de la perspective, contenant 
une introduction historique, les principes de géométrie appliquée au 
dessin, le tracé des tableaux d'histoire, d'intérieur, de paysage, de 
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marine, la théorie des ombres, la décoration des plafonds et des no- 
tions sur la perspective des théâtres ; approuvée par T Académie des 
beaux-arts. Grand in-4, viii-5i p., frontispice et 60 pi. 40 fr« 



TABLEAU décennal du commerce de la France avec ses colonies et les 
puissances étrangères. 4847 à 4856. 8 vol. in-f», 780 p. 

t TAURIGNA (Alp.). — Manuel pratique de l'éducateur de vers à 
soie, ou Tart d'élever les vers à soie selon les principes les plus 
simples et les plus naturels ; système hygiénique, simple et écono- 
mique, le seul propre à régénérer la sériciculture et à faire dispa- 
raître les maladies les plus désastreuses, la muscardine, la gattine, 
etc.; contenant en outre un nouveau mode d'éducation régénératrice 
pour obtenir la graine de première qualité. Deuxième édition^ revue 
et augmentée, x-320 p. 6 fr. 50 



f VERVER (le D' B.), chevalier de Tordre de la Couronne do chône, 
professeur de chimie et de physique à TAthénée royal de Maëstricht. 
— De l'éclairage au gaz. L'éclairage au gaz et à l'eau àNarbonnc et 
l'éclairage Leprince, examinés et comparés à l'éclairage au gaz de 
bouille ordinaire. Emploi du gaz comme moyen de chauffage, données 
sur son prix de revient, etc. In-8. 144 p. . 4 fr. oO 

VIGNOTTI (A.), capitaine commandant d'artillerie, professeur de 
sciences appliquées à l'école d'artillerie de Metz, etc. — Recherches 
et résultats d'expériences relatives à la mise au service des chrono- 
scopes électrobaiistiques. In-8, 218 p. et 4 pi. 

t VIOLETTE (J.-M. -Henry), commissaire des poudres et salpêtres, et 
ARGHAMBAULT (P.-J.), professeur. — Dictionnaire des analyses 
chimiques, ou répertoire alphabétique des analyses de tous les corps 
naturels et artiûciels, depuis l'origine de la chimie jusqu'à nos jours, 
avec l'indication du nom des auteurs et des recueils où elles ont été 
puisées. Second tirage, augmenté de 400 analyses nouvelles. 2 vol. 
in-8«, 1032 pages. 42 fr. 



YSABEAU. — Le Jardinier de tout le monde. Traité complet de toutes 
les branches de l'horticulture. Ouvrage nécessaire aux jardiniers et 
aux amateurs de jardinage, contenant tous les détails relatifs au 
jardin potager, fruitier et fleuriste. Orné de plus de 400 figures in- 
tercalées dans le texte. In-48 jésus, 542 p. 4 fr. 50 
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l* .\DHÉMAR. — Perspective. Supplément au Traité de perspective li- 
néaire. Deuxième édition. In-8, p. 375-465 et atlas, pi. 67 à 70.2 fr. 

Ces nooTelles études commencent p&r la page 375, afin qu'on puisse les relier à la 
suite de la deuxième édition du Traité. 

Al.GÉRIE(L') agricole, commerciale, industrielle, contenant des mé- 
moires, des monographies et des renseignements de toute nature 
sur l'agriculture, la colonisation, le commerce et les diverses in- 
dustries algériennes, sous la direction de M. A. Noirot. Tome P', 
1859. In-8 de 264 p. 7 fr. 

le tome 1I« commencera en janvier 1860 ; une livraison chaque mois. 

AMÉ (E.), architecte des monuments historiques, correspondant du 
ministère de l'instruction publique pour les travaux historiques. — 
Les carrelages émaillés du moyen âge et de la renaissance, précé- 
dés de l'histoire des anciens pavages : mosaïques, labyrinthes, 
dalles incrustées. In-4, xxix-210 p.. 60 dessins intercalés dans le 
texte et 90 pi. imprimées en couleur. 60 fr. 

ARAGO (Œuvres de François), secrétaire perpétuel de l'Académie 
des sciences, publiées d'après son ordre sous ladireclion de M. J.-A. 
Darral. Mémoires scientiQques. Tome 11. In-8, viii-7d6 p. 7 fr, 50. 

Tome XI. Vitesse du son. — Mesure de la méridienne. — Forme et constitution des 
planètes. — Électricité atmosphérique. — Pouvoirs rérringents. — Ce volume com- 
plète les œuvres de P. Arago» en 16 volumes qui se vendent séparément 7 fr. 50 c. 
Les tables générales de l'ouvrage formeront un vol. du prix de 10 fr. 

ARMENGAUD aîné et MATHIEU, ingénieurs civils. — Instructions 
pratiques à Tusage des inventeurs; formalités à remplir en tous 
pays pour obtenir la concession de patentes ou brevets dlnven- 
tion. In-8, 136 p. 2 fr. 

e 

ART (L*) de préparer et de guérir toutes sortes de vins, d'enlever les 
mauvais goûts aux vins et eaux-de-vie, de fabriquer les meilleurs 
vinaigres, etc.; par un ancien marchand de vins. In-Î8, 71 p. et 1 pi. 
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BATISSIER (L.). — Histoire de Tart monumental dans l'antiquité 
et au moyen âge^ suivie d'un Traité sur la peinture sur verre. 
Deuxième édition, entièrement refondue par l'auteur. Grand in- 8, 
Tiii-719 p. et de nombreuses figures intercalées dans le texte. 20 fr. 

t BEAUPERTHUY (P.-D.). ancien chimiste. — Notes scientifiques sur 
quelques idées qui dérivent des principes des corps et des sciences 
astronomique, physique et chimique, que les progrès faits dans ces 
sciences confirment chaque jour de plus en plus, In-4, 34 p. i fr. 

BECQUEREL (M.). — Recherches sur les causes de l'électricité at- 
mosphérique et terrestre, et sur les effets chimiques produits en 
vertu d'actions lentes, avec ou sans le concours des forces électri- 
ques. In-4, 145p. 

Extrait des Mémoires de l'Académie des sciences. Tome XXVII, 2« partie. 

t BÉDÉ (E.), de l'université de Liège. — DeTéconomie du comhus- 
tible ou Exposé des principaux moyens usités ou proposés pour 
produire et employer économiquement la vapeur servant de force 
motrice. In-8, 200 p. et 11 pi. 6 fr. 

Extrait de la Revue unÎTerselle des Mines, ete. 

f BIROT (F.), ingénieur civil. — Traité élémentaire des Routes et 
Ponts, ou Exposé des principes théoriques et pratiques de Tart de 
Tingénieur, suivi d'une Notice sur le service hydraulique et d*une 
Méthode simplifiée de plan-nivellement pour projets de drainageet 
d'iiTîgations, etc. Deuxième édition. In-8, 315 p. et 8 pi. in-4. 6 fr. 

BONNEFOUX , capitaine de vaisseau, et PARIS, contre-amiral. — 
Dictionnaire de marine à voiles et à vapeur. Marine à vapeur. 
Deuxième édition, accompagnée de 17 grandes planches gravées 
et de figures dans le texte. Grand in-8, xu-738 p. 22 fr. 

BOSSU (A.), docteur en médecine de la Faculté de Paris. — Anthro- 
pologie, ou Étude des organes, fonctions, maladies de l'homme et 
de la femme, comprenant : Tanatomie, la physiologie, l'hygiène, 
la pathologie, la thérapeutique et la médecine légale, etc. Cin- 
quième édition, refondue et augmentée. Tome II. In-8, 707 p. 
figures intercalées dans le texte. 

rouTrage complet, i toI. el allas in-8, fig. noires, 15fr.;flg. col., 21 fr. 
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BOUCHARD. — Traité des constructions rurales et de leurs disposi- 
tions. Suite et an de la première partie. Grand iu-8, iv p. 217-488 
et figures intercalées dans le texte. 12 fr. 

BOULEY, professeur de clinique à TËcole impériale vétérinaire d'Al- 
lort^ etc., et REYNâL^ chef de service à TÉcole impériale d'Alfort. 
— Nouveau Dictionnaire pratique de médecine^ de chirurgie et 
d'hygiène vétérinaire, publié avec la collaboration d'une société de 
profess. vétér. etdevélér. pratic. Tome V. ln-8, 698 p. 7 fr. 50 

BOURDAIS (B.), ingénieur. — Traité pratique de la résistance des 
matériaux appliquée à la construction des ponts, des bâtiments, 
des machines; précédé de notions sommaires d'analyse et de mé- 
canique, suivi de tables numériques donnant les moyens d'iner- 
tie de plus de 500 sections de poutres différentes, ln-8, viii-207 p. 

6 fr. 

BRETON (P.), ingénieur des ponts et chaussées, et BEAU de RO- 
CHAS (A.), ingénieur civil. •— Théorie mécanique des télégraphes 
sous-marins. Recherches sur les conditions de leur établissement. 
In-8, 76 p. et 9 pi. 

BULLETIN de la Société de Tindustrie minérale, 4« année. Tome IV, 
1859. In-8, 828 p. et pi. 25 fr. 

+ BURAT (A.), ingénieur civil. — Comité des houillères françaises. 
Situation de llndustiûe houillère en 1859. Grand in-8, 335 p. 5 fr. 



t CAILLETET(C.), pharmacien de déclasse à Charleville(Ardcnnes). 
— Essai et dosage des huiles employées dans le commerce ou 
servant à l'alimentation, des savons et de la farine de blé; ma- 
nuel pratique à Tusage des commerçants et des manufacturiers, etc. 
In-i8, 108 p. 3 fr. 

f CARNET des Ingénieurs, recueil de tables, de formules et de ren- 
seignements à l'usage des ingénieurs et des architectes, des chefs 
d'usines industrielles et de tout directeur et conducteur de travaux. 
Onzième édition, entièrement refondue et augmentée. Nouveau 
tirage in-12. 3 fr. 

f GARTERON (A.). — Notice sur Finflammabilité des pailles, pa- 
piers, bois, huiles, goudrons, peintures et tissus de toute nature. 
hi-8,55p. Ifr. 
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CAVOS (A.)} conseiller d'État^ architecte de la cour impériale de 
Russie, auteur d'un ouvrage sur la construction des théâtres. — 
Reconstruction du grand théâtre de Moscou dit Petrowski. Notice 
descriptive accompagnée de 20 magnifiques planches en noir, tein- 
tées, ornementées et en chromolithographie, etc. Texte grand in-f*, 
16 p. . 

CAVROIS (N.), agent voyer en chef du département du Pas-de-Ca- 
lais. — Manuel des agents voyers, experts et industriels en matière 
de subventions industrielles (article 14 de la loi du 21 mai 1836). 
Instruction générale sur la matière, dressée en exécution des or- 
dres de M. le comte de Tanlay, préfet du Pas-de-Calais» suivie de 
l'analyse de la jurisprudence du conseil d'État sur le même sujet, 
annotée par Tauteur, et d'une collection de modèles et formules. 
In-8, 128 p. 

t CHEVALLOT (P.-M.), conducteur des ponts et chaussées. — Tables 
pour le tracé des courbes sur le terrain, sinus et tangentes natu- 
relles de minute en minute. Tableau présentant le rapport des 
tires au rayon pris pour unité ; notions de trigonométrie rccti- 
ligne^ exemples d'application. Deuxième édition. In-1 8. 132 p. 
et 3 pi. 6 fr. 

CONCOURS d'animaux de boucherie en 1858, à Bordeaux, Lille, Lyon, 
Nantes, Nîmes, et concours général de Poissy. Compte rendu des 
opérations des concours et du rendement des animaux primés. 
Publié par ordre de S. Exe. le ministre de l'agriculture et du com- 
merce. Grand in-8, 2t>3 p. et lithographies. 

COSMOS, revue encyclopédique hebdomadaire des progrès des scien- 
ces et de leurs applications aux arts et à rinduslric, fondée par 
M. B.-R. de Montfort, rédigée par M. l'abbé Moigno. 8* année. 
14«vol. 1" semestre 18S9. In-8, 728 p. et figures. Prix annuel, 
Paris, 20 fr.; départements, 23 fr. ; les 13 premiers volumes 
(l" mai 1852-1" janvier 1859) : 130 fr. 

f COUAILHAC (Y.). — Examen de la situation faite à la métallurgie 
par les différents procédés de fabrication inventés dans ces der- 
nières années, suivi du Manuel pratique du puddleur pour la fa- 
brication des fers fins. In-18,163 p. et i pi. 4 fr. 

COMPTE général du matériel du département de la Marine et des 
Colonies pour l'année 1857. 1 vol. grand «n-4, xn-237 p. 
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DAMPIERRE (Le marquis de). — Races bovines de France, d'Angle- 
terre, de Suisse et de Hollande. Deuxième édition. In-18 jésus, 
496 p. 1 fr. 25 

DENIS (A.), père et fils. — Nouveau système métrique. Tarif pour les 
bois carrés et le bois en grume, augmenté des premiers éléments 
de géométrie, applicables au mesurage des champs, au métré des 
bâtiments, au métré de cubes ou solides, et aux nouvelles mesures 
métriques. In- 12, 252 p. et 4 pi. 

Description des machines et procédés consignés dans les brevets 
d'invention, de perfectionnement et d'importation dont isL durée 
est expirée, et dans ceux dont la déchéance a été prononcée ; pu- 
bliée par les ordres de M. le ministre de l'agriculture, du com- 
merce et des travaux publics. Tome XC. In-4, o82 p. et 32 pi. 15 fr. 

Description des machines et procédés pour lesquels des brevets d'in- 
vention ont été pris sous le régime de la loi du 5 juillet 1814, 
publiée par les ordres de M. le ministre de ragriculturc, du com- 
merce et des travaux publics. Tome XXXll. ln-4 à deux colonnes, 
371 p. et 53 pi. 15 fr. 

— Tome XXXllI. In-4 à deux colonnes, 433 p. et 52 pi. 15 fr. 

f DEVILLEZ (A.), professeur de mécanique. — De Texploilation de 
la houille à la profondétir d'au moins mille mètres. Deuxième 
édition, revue et augmentée. In-8, 222 p. et 2 pi. in-4. 6 fr. 

DOLIVET, instituteur du degré supérieur. — Nouveau Manuel du 
métrage et du cubage des solides et des bois, contenant l'exposi- 
tion du système légal des poids et mesures, les principes élémen- 
taires de géométrie appliqués à la mesure des surfaces et aux vo- 
lumes des corps, suivi des Comptes f lits pour mesurer les bois car- 
rés et les bois en grume, ln-12, 176 p. 2 fr. 25 

t DU MONCEL (Le vicomte Th.). —Notice sur l'appareil d'induction 
électrique de Ruhmkorff, suivie d'un Mémoire sur les courants 
induits. 4* édition, augmentée d'une 2' partie, ln-8, 400 p. et 
83 bois dans le texte. 7 fr. 

•j- — Mémoire sur les courants induits des machines magnéto-élec- 
triques. In-8, 33 p. et bois dans le texte. i fr. 50 
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ÉBRARD (Le doct.) — Des escargots au point de vue de Talimenta 
tion^ de la viticulture et de Thortlculture. Iq-8^ 16 p. 75 c 



c. 



t ETZEL (C.)> ingénieur. — Supplément zu Brûcken und Thalûber- 
gœnge schYreizerischer Eisenbahnen. (Ponts et viaducs des che- 
mins de fer suisses.) Atlas in-^^ pi. 19 à 30. 30 fr. 



FABRÉ (V.). —Théorie des voûtes élastiques et dilatables d'une ap- 
plication spéciale aux arcs métalliques, ln-8^ 61 p. et 1 pi. 3 fr. 

f — Du mouvement des eaux sur le continent. In-8, 35 p. 2 fr. 25 

(Omigsion dans la Bibliographie. 1858.) 

t FERGUSON fils, membre de l'Académie nationale de Paris. — 
Guide de filateurs de laine. Description des machines employées 
en Angleterre pour la filature des laines^ comprenant le triage^ le 
peignage, le cardage, l'étirage, la filature et la teinture. Traduit 
de l'anglais. In-8, 32 p, et 1 grav. i fr, 25 

FORTHOMBlE (C), professeur de physique au lycée impérial de 
Nancy. — Traité élémentaire de physique expérimentale et appli- 
quée. Tome I". Pesanteur. — Hydrostatique, — Chaleur. — In-i2, 
vi-540 p. et 8 pi. et 390 figures. 5 fr. 



t GANTILLON (E.). — Traité complet sur la fabrication des étoffes 
de soi« analysée degré par d€igré dans toutes les phases où la soie a 
passé depuis son origine jusqu'à son entière exécution en étoffe 
fabriquée; suivi d'un grand nombre de tableaux pour mettre les 
soies à la teinture, et faire les prix de revient dans tous les titres, 
dans tous les comptes et dans toutes les teintures connues. Petit 
in-4, vi-268 p. et tableaux. 40 fr. 

t GARY (C), géologue. —Création de la terre, sa composition, mon- 
tagnes, failles, fossiles, houille, déluge universel, électricité delà 
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terre, son élasticité, voicans, tremblements déterre, ozone, soufre, 
eaux thermales ; examen des cpestions qui précèdent. In-8, 48, p. 

2 fr. 

f GÉNIE (Le) industriel, revue des inventions françaises et étran- 
gères, annales des progrès de Tindustrie agricole et manufactu- 
rière. — Technologie, mécanique, etc., par Armengaud frères, in- 
génieurs civils. Tome XVIII. 1859. In-8, 360 p. et pi. 18 fr. 

Mensuel. Prix annuel, Paris, 16 fr. ; départements, id fr. 

f GÉRARD, éleveur d^animauz domestiques. — Nouveau Manuel du 
faisandier. Instruction pratique pour la multiplication et l'éduca- 
tion des faisans de Flnde, des colins ho-oui de la Californie. Troi- 
sième édition. In-16, p. 64 et 3 vignettes. i fr. 75 

t GRANGES de RANGY (De). —Petit Traité de comptabilité agricole, 
en partie simple. Deuxième édition, augmentée d'un système de 
comptabilité agricole en partie simple, applicable à Fexploitation 
d'un domaine et permettant de surveiller tous les détails de son 
administration sans y résider, et de tenir soi-même le résumé de 
sa comptabilité sans travail continu, suivi de l'Arithmétique simpli- 
fiée pour les agriculteurs. In-8, 220 p. 3 fr, 

GUILLEMIN (J.), ingénieur civil des mines. — Explorations miné-* 
ralogiques dans la Russie d'Europe. Résumé d'observations re- 
cueillies en 1857 et 1858. In-8, 200 p. et une carte. 



H 

+ HAMAL (Ch.), ingénieur des mines. — Del'aérage considéré sous 
le triple point de vue hygiénique, économique et scientifique. 
In-8, 180 p. et 1 pi. in-4. 6 fr. 



INSTRUCTION sur les bois de marine et leur application aux con- 
structionsnavales, publiée par ordre de S. E. le ministre secrétaire 
d'État au département de la marine, accompagnée d'un tarif d*é- 
quarrissage de 42 pi. gravées représentant l'emploi des bois et la 
découpe des arbres; de 16 planches lithographiées en couleur, 
montrant les qualités et les vices principaux des bois de chêne. 
In-4, 79 p. 20 fr. 
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t JACQUIN (A.), ingénieur civil. — Nouvel Album des chemins de 
fer. Cours professé à l'École centrale des arts et manufactures^ par 
M. A. Perdonnet. Introduction par M. Perdonnèt. Grand in*8 et 
51 pi. 12 fr. 

JAMIN (J.)^ ancien élève de TÉcole normale, professeur de physique 
à l'École polytechnique. — Cours de physique de l'École polytech- 
nique. Tome 11, illustré de 191 figures dans le texte et de trois plan- 
ches sur acier. (Chaleur- Acoustique.) Grand in 8^ xu^34 p. 

UouTrage aura trois Tolumes. Prix du !«' Tolume : lift.; des tomes II etlll (en- 
semble) : tO fr. 

JEANNEL (le D'), professeur de thérapeutique et de matière médicale 
à rËcole de médecine de Bordeaux. — Recherches chimiques sur 
le rôle des corps gras dans l'absorption et l'assimilation des oxydes 
métalliques^ etc. In-8, iOO p. 

JOURNAL d'agriculture pratique, public sous la direction de M. J.-A. 
Barrai. Nouvelle période. 23« année. Tome II, 1859. In-^, 532 p. et 
gravures. 

Il paraît deux volumes par ao. Prix : 16 fr. 

t JOURNAL d'agriculture progressive, indicateur général des amélio- 
rations agricoles, publié sous la direction de M. Edm. Yianne» in- 
génieur agricole, directeur de la ferme modèle de la Vacherie 
(Eure), et de M. J. Grandvoinnet, professeur de génie rural à l'É- 
cole impériale de Grignon. Nouvelle série. Tome 111. ln-8, 396 p. 
— Tome IV. 1859, avec planches gravées sur acier et un grand 
nombre de gravures sur bois. In-8, 388 p. 

Paraît deux fois par mois. Prix amiael : 15 fr. 

+ JULIEN (Félix), lieutenant de vaisseau. — Courants et révolutions 
de l'atmosphère et de la mer, comprenant une théorie nouvelle 
sur les déluges périodiques. In-8, 240 p. 4 fr. 50 

f JULIEN (F.), conducteur des ponts et chaussées. — Instructions 
pratiques sur les opérations de nivellement et sur le piquetage 
d*ordre des courbes circulaires de raccordement dans le tracé des 
lignes de chemins de fer, des routes et des canaux, ln-8, 72 p. 
et i pi. 
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f JULIEN (C.-B.)» ingénieur. — Traité théorique et pratique de la 
construction des machines à vapeur Gxcs, locomotives et marines, 
à l'usage des ingénieurs, mécaniciens, constructeurs, etc., et des 
élèves des écoles spéciales, comprenant l'examen technique des 
matériaux de construction, la composition, l'exécution et les de- 
vis de ces moteurs pour les divers genres, espèces, systèmes et 
forces connus. Deuxième édition, revue, corrigée et augmentée. 
In-4, vu-583 p., avec un atlas in-4 de 4 p. et 48 pi. gravées à Té- 
chelle et des gravures sur bois intercalées dans le texte. 35 fr. 



K 

t KCEPPEL1N, chimiste, directeur de fabriques d'impression sur 
étoffes. — Fabrication des tissus imprimés. Première partie : im- 
pression des étoffes de soie avec planches et échantillons. In-$, 
xii-i35 p. et 1 pi. 10 fr. 



t LA BLANCHÉRE (De), peintre et photographe. — L'Art du pho- 
tographe, comprenant les procédés complets sur papier et sur 
glace, négatifs et positifs, etc. In-8 vin-280 p. 5 fr. 

f LABOULAYE (Ch.), ancien élève de l'École polytechnique, mem- 
. bre du comité des arts mécaniques, de la Société d'encouragement 
pour rindustrie nationale, avec le concours de plusieurs savants 
et ingénieurs. — Complément du dictionnaire des arts et manu- 
factures; 1'* livraison (A — Broche de filature). Giand in-8 à deux 
colonnes, 80 p. et figures intercalées dans le texte. 

Le Dictionnaire des arts, etc. Deuxième édition en 4 tomes, on 2 forts ▼clames illus- 
trés de plus de 3000 gniTures sur bois. Prix : 60 fr. 

+ LAURENT (Ch.), ingénieur civil. — Mémoires sur le Sahara orien- 
tal, au point de vue de l'établissement des puits artésiens dans 
rOued-Souf, rOued-R*ir et les Zibans. Sondages faits de 4856 à 
4858. In-8, 124 p., 4 carte et 3 grandes pi. 6 fr. 

f LEFOUR, inspecteur général de l'agriculture. — Manuel aide* 
mémoire du cultivateur. In-i2,viii-368 p. 3 fr. 50 

— Manuel aide-mémoire du cultivateur. Animaux domestiques. 
4*' et 2* volume, in-4 8, ensemble 392 p., et bois dans le texte. 

Chique tolume se vend séparément 1 fr. f 5. 
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t LCGÉ et FLEURY-PIRONNËT. — Procédé pour la conservation des 
bois au sulfate de cuivre. Note des inventeurs, etc. In-8> xvi-i iO p. 
et pi. 4 fr. 50 

t LE BON (H.) — Périodicité des grands déluges résultant du mou- 
Yement graduel de la ligne des absides de la terre ; théorie prou- 
vée par les faits géologiques. In-8, 412 p. et 1 carte. 3 fr. 

(Omission an no 2. 1858.) 

t LUNEL. — 1000 procédés industriels^ formules, recettes, diction- 
naire universel de secrets d'une application sûre et facile, présen- 
tant en outre les procédés de conservation de toutes les substances 
alimentaires. Deuxième édition refondue et considérablement aug- 
mentée. [n-8, 137 p. iO fr. 

LUTRAND (F.). — Du plâtrage, des vendanges pendant le travail de 
la vinification, considéré au point de vue de sa valcm* réelle, de 
son innocuité, de son action, de son utilité et des indications di- 
verses de son emploi. 1" fascicule. Inl2, 144 p. 3 fr. 

Le deuxième et dernier fascicule sera donné gratis. 

M 

MàLAGUTI (P.). professeur à la Faculté des sciences de Rennes. — 
Cours de chimie agricole professé en 1859, sous les auspices do 
M. le ministre de Tagriculture et du commerce, et publié par dé- 
cision du conseil général d'Ile-et-Vilaine. In-12, 221 p. 

MEISSAS, ingénieur. — Table pour servir aux éludes et à Fexécu- 
tion des chemins de fer, ainsi que dans tous les travaux où Ton 
fait usage du cercle et de la mesure des angles. In-12, xLvu-37dp. 

8 fr. 

MÉMOIRES de la Société d'agriculture, des sciences, arts et belles- 
lettres du département de TAube. Tome XIX de la collection. 
Tome YI, 2* série, 1855. ln-8, 450 p. et cartes. Tome XX, 7« de la 
2* série, 1856. In-8, 574 p. et pi. Tome XXI, 8« de la 2« série, 1857. 
In-8, 584 p. et pi. Tome XXII, 9* de la 2« série, 1858. ln-8, 522 p. 
et pi. Prix de chaque vol. : 5 fr. 

MIDY (F.), ingénieur civil. — Études sur le canal maritime de Suez. 
In-8, 22 p. et 1 carte. i fr. 

MILLET-ROBINET (M"»). — La bonne ménagère, maison rustique 
des dames. Quatrième édition. 2 vol. in-12, 1386 p. et bois dans 
le texte. 7 fr. 75 
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MOREL (A.)- — Encyclopédie commerciale-inarilime, OU Dictionnaire 
universel de commerce et de géographie maritimes. Tome III. 
(B.-G.) Grand in-8 à deux colonnes, 326 p. 8 tr. 

L*ottTrage est publié par livraisoDS de 96 pagei. Prix de chacune : 2 fr. 50. 



N 

NANQUBTTB (H.), inspecteur des forêts, etc. — Exploitation, débit et 
estimation des bois. Cours fait à TEcole impériale foreétiëre. ln-8, 
Tm-419 p. et 13 pi. 



ORTOLAN (A.), premier maître mécanicien de la marine impé- 
riale, etc. ~ Traité élémentaire des machines à vapeur marines, 
rédigé d'après le programme du concours pouf les brevets de ca- 
pitaine au long cours et des maîtres au cabotage. Troisième édi- 
tion, augmentée de notions générales sur la manœuvre des bâti- 
ments à vapeur, accompagnée d'un atlas de 19 planches gravées 
sur acier, de tableaux et de nombreuses figures dans le texte. 
Grand in-8, xv-474 p. atlas in-4 oblong. 12 fr. 

Ouvrage approuvé par Son Excellence le ministre de la marine. 



PARFAIT BOITV'IER (le),ou Instruction concernant la connaissance des 
bœufs et vaches, leur âge, maladies et symptômes, avec les remè- 
des les plus expérimentés pour leur guérison, augmenté de deux 
petits traités pour les moutons elles porcs, etc. In-32, 96 p. 

f PAYEN (A.), membre de Ilnstitut (Académie des sciences), profes- 
seur au Conservatoire des arts et métiers, etc. — Précis de chimie 
industrielle à Tusage, 1* des écoles d'arts et manufactures et d'arts 
et métiers; 2® des écoles préparatoires aux professions industrielles; 
Z"* des fabricants et des agriculteurs. Quatrième édition, où l'on a 
introduit les derniers perfectionnements apportés aux applications 
de la chimie et plusieurs chapitres sur les industries nouvelles. 
Tome H el dernier. In-8, 762 p. et atlas 4 p., et 37 pi. L'ouvrage 
complet : 25 fr. 
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f PËGLET (E.)f ancien inspecteur général de lUniversité, professeur 
de physique appliquée aux arts à i'Bcoie centrale^ membre du 
conseil de la Société d'encouragement. •— Traité de la chaleur 
considérée dans ses applications. Troisième édition, entièrement 
refondue. 2 vol. grand in-8, vi-9S0 p. et bois dans le texte. 30 fr. 

L'oaTrage se composera de trôie TolnmeSi avec 650 figures dans le teite. Prix : 4S fr. 

t PËLISS1ER (Gh.)> sous-chef de traction au chemin de fer de Saint-i 
Pétersbourg à Varsovie. — De la conduite des machines locomo- 
tives. In-it, vin -172 p, 3 fr. 

t PERDONNET (A.), ancien élève de TÉcole polytechnique, ancien 
ingénieur en chef de plusieurs chemins de fer, professeur à TËcole 
centrale des arts et manufactures, etc. — Notions générales sur les 
chemins de fer, statistique, histoire, exploitation, accidents, orga- 
nisation des compagnies, administration, tarifs, service médical, 
institutions de prévoyance, construction de la voie, voitures, ma- 
chines fixes» locomotives, nouveaux systèmes. Suivie des biogra- 
phies de Gugnot, Seguin et Georges Stephenson, d'un mémoire sur 
les avantages respectifs des différentes voies de communication ; 
d'un mémoire sur les chemins de fer considéré comme moyen de 
défense du pays, et d*une bibliographie raisonnée. ln-18 jésus, 
vn'452 p. et bois dans le texte. 5 fr. 

POUILLET, membre de llnstîtut (Académie des sciences). —Notions 
générales de physique el de météorologie, à Tusage delà jeunesse. 
Troisième édition. Iu-18 jdsus, vi-637 p. 6 fr. 

t PRESSE SCIENTIFIQUE contenant le compte rendu des séances du 
Cercle. —Biographie, chronique et variétés scientifiques. Tomes I 
et IL i5 août 1858 au 15 octobre 1859. 2 voL in-8, ensemble 524 p. 
avec buis dans le texte et pi. 16 fr. 



R 



ROBIQUET (E.), docteur es sciences, agrégé de physique à l'École de 
pharmacie. — Manuel théorique et pratique de photographie sur 
collodion et sur albumine, ln-18, vi-309 p. 3 fr. 

t RONDELET (A.), architecte. — Étude sur la question relative aux 
scamiili impares, ln-4, 12 p. et une pi. 2 fr. 
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ROSE (H.). —Traite complet de chimie analytique. Édition fran- 
çaise originale. Tomel*', analyse qualitative. 2* fascicule. In-8^xvi, 
p. 481-1063. 4 fr.; le tome !•' complet : 12 fr. 

Le traité est divise en deui parties : chimie qualîtatire et chimie quantitative. Chaque 
partie coinplèle en un Tolume Cbt Tendue séparément 12 fr. 

ROUSSET (A.), garde général des forêts. — Culture, exploitation et 
aménagement du chêne-liége en France et en Algérie^ suivis d'un 
état détaillé des forêts de chêne-liége de rAlgéric. In-8^ 84 pi. et 
tableaux. 2 fr. 50 

-^ ROY (Edm.)y ingénieur. — Alimentation des eaux de Paris, ln-8. 
56 p. et une carte. 1 fr. 

Extrait de TÂnnuaire de la Société des anciens élèves de l'École des arts et métiers 
d'Angers. 



f SALLERON (J.), ingénieur, — Modèles mécanisés de machines 
fonctionnant à la main par une manivelle. Machine à hélice du 
vaisseau la Bretagne. 25 fr. 

t SHAFFNER (Tal. P.), of Kentuky. — The Telegraph-Manual : a 
complète hisiory of lelegraphing in Europe, Asia, Africa and Ame- 
rica ancient et modem. 1 vol. in-8^ 850 p. avec 635 bois dans le 
texte et neuf portraits. 28 fr. 

SliNETY (André-Louis-Esprit, comte de), agriculteur du Midi. — 
Suivi de la Description des moulins à huile inventés par M. le 
comte de Sinely. in-8, 571 p. 

STURM (M.), membre de Tlnstitut. —Cours d'analyse de l'École po- 
lytechnique, publié d'après le vœu de l'auteur, par M. E. Prouhet, 
professeur de mathématiques. Tome II. In-8^ xu-360 p. 6 fr. 



TABLEAU général du commerce de la France avec ses colonies et les 
puissances étrangères pendant Tannée 1858. 1 vol. in-folio, lvii* 
007 p. 

— de population, de mesure, de commerce et de navigation, for- 
mant pour Tannée 1856 la suite des tableaux insérés dans les notes 
statistiques sur les colonies françaises. In-8, 179 pages. 

— général des mouvements du cabotage pour Tannée 1858, 1 vol. 
in-4, xui 1-222 p. 
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TRONQUOY (C). — L'Industrie des résines et fabrication de l'essence 
de térébenthine. In-8, 24 p, 1 fr. 

Extrait d«s Mémoires de la Société des ingénieurs civils. 



f YALDES (Don Nicolas), teniente coronel de ingenieros, etc. — Ma- 
nua del ingeniero, resiimen de la mayor parte de los conocimien- 
tos elementales y de sa aplicacion en las profesiones del ingeniero 
y arquitecto. Grand in-8^ xx^i-1040 p. et atlas in-4, 8 p. et 103 pi. 

50 fr. 

VILLENEUVE-FLAYOSC (De), ingénieur en chef des mines, profes- 
seur de drainage et de législation à l'École impériale des mines^ etc. 
— Description minéralogique et géologique du Yar et des autres 
parties de la Provence, avec application de la géologie à Tagricul- 
ture, au gisement des sources et des cours d'eau. In-8, xxzii-532p., 
une carte et une pi. 

YIOLLET-LE-DUG, architecte du gouvernement, inspecteur général 
des édifices diocésains. — Dictionnaire raisonné de l'architecture 
fhinçaise du onzième au seizième siècle. Tome lY. (Construction- 
Ctborium . ) In-8, 514 p. 24 fr. 

L'ouTrage contiendra plus de 800 mots on articles) et 4500 graTores sur bois interca- 
lées dans le texte. Il est publié par livraisons à 60 e. 

f YIOLETTE, commissaire des poudres et salpêtres, ancien élève de 
l'Ëcole polytechnique, et ARGHAMBAULT, professeur au lycée 
Gharlemagne. — Dictionnaire des analyses chimiques, ou Réper- 
toire alphabétique des analyses de tous les corps naturels et arlifi- 
ciels depuis l'origine de la chimie jusqu'à nos jours, avec Tindi- 
cation du nom des auteurs et des recueils où elles ont été puisées. 
Deuxième tirage augmenté de 400 analyses nouvelles. 2 vol. grand 
in-8, ensemble 1032 p. 12 fr. 

YITARD (A.). — Jurisprudence rurale, ou Gode de compétence, vade- 
mecum du propriétaire, du cultivateur, de l'usinier et de Tentre- 
preneur, etc. In-8, 96 p. 1 fr. 75 
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f ADHËMAR (J.). Traité de géométrie descriptive : quatrième édi- 
tion^ revue et augmentée. Iq-8, vii-502 p. et atlas in-folio de 103 
pi. 20 fr. 

t — Révolutions de la mer. Déluges périodiques; deuxième édi- 
tion. 1 vol. in-89 vn-d59 p., et atlas in-8 en 8 pi. doubles. 8 fr. 

Agenda spécial des architectes et des entrepreneurs de Mtiments, 
pour Tannée 4860. Tablettes de poche pour tous les jours de 
Tannée. 10,000 renseignements. In-24, 148 p. et pages (Tagenda. 
Prix, relié, 3 fr. 50 

Annales des conducteurs des ponts et chaussées. Recueil de mé-* 
moires, documents et actes officiels concernant le service des con- 
ducteurs des ponts et chaussées. 1'* partie. Travaux d'art, mé- 
moires et documents. T. 3. 1859. In-8, 432 p. — 2'' partie. Lois, 
décrets, règlements, arrêtés. T. 3. 1859. In-8, cxci-180 p. 10 fr. 

Annales hydrographiques, recueil d'avis, instructions, documents et 
mémoires relatifs à l'hydrographie et à la navigation, publiées au 
dépôt des cartes et plans de la marine. Tome 16. Année 1859, 
In-^, xvi-697 p. et planches. Chaque livraison, 2 fr. 50 

ParaUseot qaatr« fois par an. 

Annales forestières et métallurgiques. 18* année de la publication. 
1869. In-8, 416 p. Prix annuel, . 15 fr. 

MensuellM. 

Annales des sciences physiques et naturelles, d'agriculture et 
d'industrie, publiées par la Société impériale d'agriculture, etc., 
de Lyon. 3* série. Tome 3. 1859. In-8, cm-436 p., 12 tableaux 
et 3 pi. Prix, par an, pour Lyon et Paris, 25 fr. ; pour les autres 
départements, 28 fr. ; pour l'étranger, 30 tr 

Les Annales paraissent périodiquement tous les deui mois. 

Annuaire du cercle des conducteurs des ponts et chaussées et des 
gardes-mines (siégea Paris), 1860; publie par le comité du cercle. 
5* année. In-8, 210 p. 

-)- — Annuaire de la France agricole, publié sous la direction du 
Crédit départemental Claudon et C* ; par M. Emile Cardon. In-8, 
vn-464 p. 4 fr. 

f ABNOUX, ancien officier d'artillerie et administrateur des messa- 
geries générales de France et des chemins de fer de Strasbourg et 
de Sceaux. — De la nécessité d'apporter des économies dans la 
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construction des chemins de fer, et des moyens de les obtenir» 
In-8, 60 p. et 5 pi. 3 fr. 

AUDIGANNE:. — Les Populations ouvrières et les Industries de la 
France. Études comparatives sur le régime et les ressources des 
dilTérentes industries, sur l'état moral et matériel des ouvriers 
dans chaque branche de travail, et les institutions qui les concer- 
nent ; deuxième édition, entièrement refondue, avec des additions 
considérables ayant trait notamment à de nouveaux districts ma- 
nufacturiers, aux progrès industriels les plus récents et à la ques- 
tion de savoir si Tetat des ouvriers est en voie d'amélioration. Deux 
volumes in-8, vji-8i2 p. 15 fr» 

B 

BARRAL, directeur du Journal d'agriculture pratique, etc. — Drai- 
nage. — Irrigations. — Engrais liquides; deuxième édition. Tome4 
et dernier. Grand in-i8, 830 p. Prix des 4 volumes, 25 fiv 

6EDEL (Emile), ex-directeur de tissase, et BOURCART (Louis), ex- 
directeur en chef de la filature et du tissage mécanique d*Augs- 
bourg; etc. — Traité élémentaire du parage et tissage mécanique 
du coton à Tusage des directeurs, contre-maîtres, employés de 
tissage et des fabricants ; deuxième édition. In-8, 206 p. et pi. 

7 fr. bO 

t BENGY-PUYVALLÉE (M. C. A. de), ancien président de la Société 
d'agriculture du Cher. — Mémoire sur la culture du pêcher; 
deuxième édition. In-12, 234 p. et 3 pi. 3 fr. 50 

BÉRON (Pierre). — Atlas du magnétisme terrestre , renrésentant 
en 3 pi. in-folio coloriées Taimantation delà terre par le soleil et 
l'aimantation du fer par la terre, avec un texte contenant l'expli- 
cation de tous les faits magnétiques suivant les lois physiques. 
Appendice : variations diurnes, annuelles et séculaires aes élé- 
ments magnétiques et interruptions des télégraphes produites par 
les changements th^ermom étriqués; in-4, p. 209-308 et 3 pi. 3 fr. 
— Texte des explications des faits contenus dans l'Atlas méléorolo- 

§ique représentant : 1^ la formation de faits atmosphériques; 2° la 
istîibution des éléments climatologiqu es; 3^ l'aimantation delà 
terre par le soleil et du fer par la terre; 4** la circulation de l'eau 
et sa diminution dans la terre. Appendice : Fin du inonde ou du 
genre humain. Ouvrage indispensable aux marins. In-4^4t2 p. 
et 11 pi. in-folio. 16 fr. 

f Bibliographie des ingénieurs, des architectes, des élèves des. 
écoles professionnelles, des chefs d'usine et des agriculteurs. In-R, 
136 p. i fr. 

BOIGEOL (Louis). — La Filature de coton en France et en Angle- 
terre ; i" étude. Les Machines. In-8, 29 p. et pi. — 2c étude : 
Les Cotons; in-8. 2fr. 50 

Bon Jardinier (le), almanach pour 1860, contenant les principes gé- 
néraux de culture, l'indication, mois par mois, des travaux à faire 
dans les jardins, la description, l'histoire et la culture de toutes 
les plantes potagères, céréales, fourragères, industrielles, des oi- 
gnons et des plantes à fleurs, des arbres fruitiers, des arbres ou 
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arbustes utiles ou d*agrémetit, et des notions élémentaires de bo- 
tanique horticole, un vocabulaire des termes de jardinage et de 
botanique ; par Vilmorin, Poiteau, Louis Vilmorin, Bailly, Victor 
Borie, Naudm, Neumann et Pépin, jardiniers-chefs au jardin des 
plantes. In-12, Lxxu-i558 p. 7 fr. 

BORIG (V.). — Les douze Mois de Tannée. Calendrier agricole. 
1 vol. m^, 380 p. et bois dans le texte. 3 fr. 50 

t BOUILLON et MULLER CE.), ingénieurs civils. -« Constructions 
industrielles. — Appareils spéciaux pour Tindustrie et l'économie 
domestique. Atlas in-folio de 19 pi. avec légendes explicatives. 6 fr. 

+ BRIDE (Charles).— Le Vignole dùserrurier, cours de dessin linéaire 
appliqué à là serrurerie et à la constraction en fer, dessiné et 
gravé par l'auteur. In-4, oblong^ 32 p. et 48 pi. 8 fr. 

Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse. T. 29. Gr. in-8, 572 
p. et pi. Prix : pour six bulletins^ un vol. 15 fr. ; poste 16 fr. 50 

Bulletin de la Société industrielle d'Angers et du département de 
Maine-et-Loire. 30« année, 10« de ]a2« série. 1859. In-8, 224 p. 

Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, 
rédigé par les secrétaires de la Société, MM. Combes et Péligot^ 
membres de. l'Académie des sciences. 58* année. Tome 6. 2* sé- 
rie. 1859. In-49 808 p. et planches. 36 fr. 

f Bulletin de la Société de Tindustrie minérale. Tome 5. 2* li- 
vraison. Octobre, novembre, décembre 1859. In-8, p. 225 à 475, 
et atlas de 5 pi. in-f*. • 7 fr. 

L'année complète, 25 fr. 

C 

CANGIANO (le chevalier Luigi), architecte. — Mémoire sur la situa- 
tion actuelle des eaux publiques de la ville de Naples ; suivi de 
quelques observations sur le diamètre le plus convenable à don- 
ner aux tubes d'ascension des puits artésiens, par M. Ch. Laurent. 
In-8. 60 p. Prix, 3 fr. 90 

Extrait des Hémoires de la Société des Ingénieurs cîtiIs, n» du !•' trimestre 1860. 

f CARDON (Emile), secrétaire de la Société centrale de colonisation. 
— Élude sur l'agriculture et la colonisation de l'Algérie; in-i8, 
xi-323 p. 1 fp. 50 

PoblicsHoDs de la France agricole. 

t CARRIÉRE(E. A.), chef des pépinières au muséum d'histoire natu- 
relle. — Entretiens familiers sur l'horticulture ; généralités. Grand 
in-i8,388p. 3 fr. 50 

f CHALLETON (F.), de Brughat, ingénieur. De laTourbe. Étude sur 
les combustibles employés dans l'industrie. Nouveau tirage, aug- 

c. mente d'un appendice. Etudes sur le coke, au point de vue de 
son emploi dans les machines locomotives; procédé de carbonisa- 
tion du bois suivi en Chine. 1 vol. in-8, 500 p. 1860. 7 fr. 50 

CHEVALIER, inspecteur primaire, tt Notions élémentaires d'agri- 
culture à l'usage des écoles primaires, rédigées sur le plan adopté 
par le* conseil académique ae Bordeaux, ln-12, ii-J27 p. 
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CLARINVAL, capitaine d*artillerie. — Expériences sur le marteau 
pilon à came et à ressorts de M. Scbmerber et sur la dureté des 
corps. In-18, 39 p. et 2 pi. 4 fr. 

COLLIN (S. A.), curé de Tomblaine fprès Nancy). — Le Guide du 
propriétaire d'abeilles ; 2* édition. In-i2, 258 p. 2 fr. 

GOHBEROUSË (Charles de), ingénieur civil. -^ Cours de mathémati- 
ques à Tusage des candidats a l'École centrale des arts et manufac- 
tures et de tous les élèves qui se destinent aux écoles du gouverne- 
ment. Tome !•'. Arithmétique. — Algèbre élémentaire. In-8, 
xix-463 p. 7 fr. 50 

Concours d'animaux reproducteurs, d'instrument, machines, usten- 
siles ou appareils à l'usage de l'industrie agricole et des divers 
produits de l'agriculture, tenus à Avignon, Blois, Cahors, Chau- 
mont, Saint-Brieuc, Alençon, Mont-de-Marsan, Niort et Versailles, 
en 1858. Grand in-8, 541 p. et 126 pi. 

Connaissance des temps ou des mouvements célestes, à l'usage des 
astronomes et des navigateurs, pour Tan 1862, publiée par le 
Bureau des longitudes, avec additions. In -8, lxxxvui-550 p. 
Prix, 5 fr. ; avec additions, 7 fi*. 50 

CORÉ(F.), ingénieur civil. — Guide commercial des constructeurs 
mécaniciens, des fabricants et des chefs d'industrie. Tn-8, 
XIV.366 p. 8 fr. 

CONSOLIN (B.], maître voilier entretenu de la marine impériale et 
professeur au cours de voilerie à Brest. — Manuel du voilier, 
revu et publié par ordre de S. Exe. M. l'amiral Hamelin, mi- 
nistre de la marine. Ouvrage approuvé pour l'instruction des élè- 
ves de rÉcole navale et pour celle des voiliers des arsenaux. Grand 
in-8, vii-520 p. et 1 i pi. 12 fr. 

COULIER. — Description générale des phares et fanaux et des prin- 
cipales remarques existant sur le littoral maritime du glooe, à 
l'usage des navigateurs. Quatorzième éd. in-18, jésus, 288 p. 4 fr. 

t COUSSIN (C), membre de l'Académie nationale de Paris, etc. — 
Catéchisme agricole. In-8, 47 p. 50 c. 

D 

DALLOZ (Edouard), député, etc. — Considérations générales sur les 
mines, suivies d'un exposé statistique et d'une étude sur leur ré- 
gime légal en Angleterre. In-8, 159 p. 

f DEFAYS (F.), professeur à l'École vétérinaire de Cureghem-lcz- 
Bruxelles. — Mémoire sur l'encastelure. In-48, 62 p. et bois dans 
le texte. 75 c. 

DEHERAIN (P. P.), docteur es sciences, professeur de chimie au col- 
lège municipal Chaptal, etc. — Recherches sur l'emploi agricole 
des phosphates, ln-8, 120 p. 2 fr. 

DEJARDIN(M.), ingénieur des ponts et chaussées. — Routine de l'éta- 
blissement des voûtes, ou Recueil de formules pratiques et detables 
déterminant à priori, et d'une manière élémentaire, le tracé, les 
dimensions d'équilibre et le métrage des voûtes d'une espèce quel- 
conque. Nouvelle édition. In-8,'304 p. et 6 pi. 5 fr. 50 
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DELâUNâY (Gh.)> membre de l'Institut. — Cours élémentato d'as- 
tronomie, concordant avec les articles du programme officie^nour 
renseignement de la cosmographie dans les lycées. TroisiWie 
édition. In-18, 648 p., vignettes intercalées; dans le texte. 1 fr. 80' 

Description des machines et procédés pour lesquels des brevets d'in- 
vention ont été pris sous le régime de la loi du 5 juillet 4844; pu- 
bliée par les ordres de M. le ministre de Tagriculture, du com- 
merce et des travaux publics. Tome 34. In-4, à 2 colonnes, 443 p. 
et 54 pi. 13 fr. 

DESTREM (le docteur Raoul), directeur de la fonderie du grand port 
de Bègles, à Bordeaux, etc. — Mémoire sur l'industrie métallur- 
gique en France, sur l'opportunité de la développer et la possi- 
bilité de rélever au niveau de Tindustrie métallurgique des autres 
pays, contenant des procédés nouveaux pour la préparation et le 
traitement des minerais, adressé à S. M. l'empereur Napoléon lil. 
In-8, 124 p. et lOpl. 

t DUBIEF (L. F.), ancien distillateur chimiste. —Traité de la fabrica- 
tion des liqueurs sans distillation, sans fourneaux et sans feu, suivi 
des moyens de disposer des eaux-de-vie, avec l'esprit-de-vin, et 
ceux aussi de betteraves, de fécule et autres, de bonifier et vieillir à 
l'instant celles du commerce et de fabriquer, éealement sans dis- 
tillation, le kirsch, l'absinthe et le rhum tel quil se fabrique à la 
Martinique. In-8, 80 p. 2 fr. 50 

DUBREUIL (A.), professeur au Conservatoire impérial des Arts et 
Métiers. — Manuel d'arboriculture des ingénieurs. Plantations 
d'alignement, forestières et d'ornement, boisement des dunes, des 
talus, haies vives, des parcelles exc<^dantes des chemins de fer. 
1 vol. in-12, 226 p. et 254 fig. dans le texte. 3 fr. 50 

DUMONCEL (vicomte Th.). — Recherches sur la non-homogénéité 
de l'étincelle d'induction. In-8, 119 p. figures intercalées dans le 
texte. 2 fr. 50 

DUMONT (Stanislas). — Nouveau Traité métrique du marchand de 
bois pour le métricube linéaire des arbres en grume ou équarris 
sur échantillons, déterminant promptement la surface des cylin- 
dres, le volume des bois en grume, le carré de côté ainsi que le 
cube des bois à brûler. Cbaaue tableau divisé en quatre colonnes 
comprend la circonférence, le rapport avec son diamètre, le carré 
de côté et le métricube du mètre linéaire. In-18, 72 p. 

4* DUREAU (B.). — De la fabrication du sucre de betterave dans ses 
rapports avec l'agriculture et l'alimentation publique ; avec des 
considérations sur la partie économique et la législation de cette 
industrie; deuxième édition, augmentée d'un projet de sucreries 
agricoles et d'un appendice, i vol. in-8, 288 p. 5 fr* 

B 

Éléments d'arithmétique et d'algèbre, à l'usage des candidats au 
grade de capitaine au long cours, rédigés conformément aux pro- 
grammes officiels, par deux anciens professeurs de la marine mi- 
litaire et de la marine du commerce. Grand in-8, 153 p. (1859.) 5 fr* 
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CALLIAT (Victor) et LANCE (Adolphe), architecte. —Encyclopédie 
d'architecture. T. 9. 1859. In-4, à deux colonnes, 100 p. et 120 d1. 
Prix annuel 25 tv. 

Les huit premières années, 980 pi. et texte, til fr. 

ËNDRÉS (E.), ingénieur des ponts et chaussées, etc. — Manuel du 
conducteur des ponts et chaussées, d'après le dernier programme 
officiel des examens. Ouvi*age indispensable aux conducteurs et 
employés secondaires des ponts et chaussées et des compagnies 
des chemins de fer, etc. Troisième édition, tome 1, partie théori- 

^ que> avec 353 fig. sur bois intercalées dans le texte. In-8, xvi-42i p. 
Les deux vol. 13 fr. 

Expériences faites à la fonderie du Sud de Boston, en 1844, pour dé- 
terminer la force transversale de différentes espèces de fer 
fondu, etc.In-8, 16 p., 3 fr. — Etpériences faites pour déterminer 
reflet produit sur la qualité du fer en canons, par un refroidis- 
sement lent ou rapide de la coulée. In-8, 8 p., 2fr. — Expérien- 
ces sur la fabrication et l'épreuve de canons de fer, coulés à la 
fonderie du Sud de Boston, en 1844. In-8, 16p. avec ni., 3 fr. — 
Expériences sur la fabrication de canons en fer de 21 livres, à la 
fonderie du Sud de Boston. In-8, 12 p., 2 fr. — Expériences sur la 
fabrication de cent obusiers en fer de vingt-quatre livres, àla fon- 
derie d* Alger, à Boston. In-8, 20 p., 3 fr. — Expériences sur la 
fabrication et Tépreuve à Textrôme de deuxcolombiadesde 8 pou- 
ces et de deux de 10 pouces, une de chaque espèce ayant été Ton- 
due pleine et Tautre creuse, ln-8, 3 pi., 5 fr. — Expérience sur 
la fabrication et l'épreuve de colombiades de 8 pouces, coulées 
dans les ateliers du fort Pilt, le 4 août 1849. In-8, 18 p. et pi. 3 fr. 



f FAIVRE (M.), conducteur des ponts et chaussées. — Tables du 
tracé des courbes de raccordement, ln-8, 90 p. et i pi. 3 fr. 

FIGUIER. — L'Année scientifique et industrielle, ou Exposé annuel 
des travaux scientifiques, des inventions et des principales appli- 
cations de la science à l'industrie et aux arts^ qui ont attiré l'atten- 
tion publiaue en France et à l'étranger. 4* année. In-18 jésus, 
521 p. et pi. 3 fr. 50 

f FLACHAT (Eug.). — De la traversée des Alpes par un chemin de 
fer. Deuxième tirage. In-8, 84 p. 2 fr. 

G 

GELÉE. — Nouveau rail tubulaire continu, présenté par Eugène Gelée^ 
entrepreneur de charpentes en fer^ etc. ln-4, 24 p. et pi. 

GIRARDIN (J.)^ professeur de chimie de la Faculté des sciences de 
Lille, etc. — Leçons de chimie élémentaire appliquée aux arts 
industriels. Quatrième édition, entièrement refondue, avec fig. et 
échantillons de teintures et d'indiennes intercalés dans le texte. 

% Tomel. Chimie inorganique. In-8, vi-883 p. ' 15 fr. 

L'oavrage «ulti dent Tolames, qui seront vendus séparément. 

GUYOT (le docteur Jules). — Culture de la vigne et vinification, 
in 12^ xii-462 p. avec vign. dans le texte. 3 fr. 50 
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H 

HARDY (A.), directeur de la pépinière centrale du gouvemeinent à. 
Alger. "^ Importance de l'Algérie comme station d'acclimatation, 
in- 8, 20 p. i fr. 

HAREL-DEGEORGEy ingénieur et expert mécanicien. — Traité sur 
la filature de la laine peignée, contenant : le peignage, le filage 
et le tissage des laines ; les formules sur les moteurs à vapeur et 
hydrauliques; des réflexions sur les salaires; les statuts d'une 
caisse de prévoyance, etc. In-8, 263 p. et 1 pi. 40 fr. 

HEUZÉ (G.), professeur d'agriculture à l'École impériale de Grignon. 

— L'Année agricole, almanach illustré des comices, des proprié- 
taires et des fermiers, ou Revue annuelle dés travaux agricoles, 
des études scientifiques, des expériences, des plantes nou- 
velles, etc. f *• année, ln-18 Jésus, 446 p. avec vign. 3 fr. 50 

— Les Plantes industrielles. 2* partie : Plantes textiles, narcotiques, 
à sucre et à alcool, aromatiques et médicinales, avec 40 vignettes 
sur bois et 10 pi. gravées en taille-douce et coloriées, ln-8, 518 p. 

9 fr. 

HOCQUART (E.). — Le Vétérinaire pratique, traitant des soins à 
donner aux chevaux, aux bœufs, à la bergerie, etc. Deuxième édi- 
tion du Bouvier modèle, augmentée et entièrement revue, par 
L..., vétérinaire. In- 18, 432 p., avec vign. et 4 pi. 

HUMBER (Williaml, Assoc. Inst. Civil Engineers, and Member of the 
Institution of Mechanical Engineers. — A practical Treatise on 
cast and vnroucht Iron Bridges and Girders, as applied to Railway 
Structures and to Buildings gênerai 1 y. Withnumerous Examples, 
drawn to a large scale, selected from the public Works of the 
most Eminent Engineers. Wilh 58 full-pagc Plates^ folio. 

I 

INGREMARD (Emile d*), ancien avocat à la Cour impériale de Caen. 

— Les Concessionnaires de chemins de fer. Guide spécial et com- 
plet des propriétaires, fermiers, locataires et autres mdemnitaires 
atteints par le tracé d'un chemin de fer concédé, et qui ont l'in- 
tention de traiter à l'amiable relativement à la vente de leur pro- 
priété ou à l'abandon de leurs droits, avec la compagnie conces- 
sionnaire de ce chemin de fer. In-i8, 279 p. 3 fr. 50 

INVENTION (H, journal mensuel de la propriété industrielle, litté- 
raire, artistique et commerciale; par Gardissal, ingénieur civil, 
14' année, 1859. In-8, 504 p., fig. intercalées dans le texte, et pi. 
Prix annuel : Paris, 8 fr. 

— Départements^ 10 fr. 



JOIGNEAUX(P.), cultivateur.— L'Art de produire les bonnes graines. 

i voL in-18, 160 p. et 57 fig. dans le texte. 2 fr. 

— Les arbres fruitiers. Manuel populaire de culture, marcottage. 
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bouturage^ greffage et taille. I vol. in-18, 196 p. et i 1 1 fig. 2 Tr. 25 
— Légumes et fruits. 96 p. et 11 grands tableaux. 1 fr. 25 

JOURNAL des fabricants de sucre et des distillateurs, organe de la 

sucrerie indigène et coloniale, de la distillerie et des industries 

agricoles : paraissant une fois par année, i'* année. N* 1^ 12 avril 

1860. In-fol. À 3 colonQes/4 p. Prix annuel : France, 15 fr. 

(Étranger et colonies, taxe postale en plus.) 

t JLXIEN (Félix), lieutenant de vaisseau, etc. — Gourants et révolu- 
tions de l'atmosphère et de la mer, comprenant une théorie nou- 
velle sur les déluges périodiques. In-8, vi-244 p. 5 ft-. 

K 

KAUFMANN (Emst), vice-président de la Société d'acclimatation du 
royaume de Prusse. — Progrès de la sériciculture, régénération 
des vers à soie, moyen pour reconnaître la graine falsifiée. Rap- 
port àS. Exe. M. le Ministre de l'agriculture, etc. Grand in-12, 108 p. 

KEBHALLET (Gharles- Philippe de), capitaine de vaisseau. — Consi- 
dérations générales sur l'océan Atlantique, suivies des pres- 
criptions nautiques pour échapper aux ouragans, et d'un mémoire 
sur les courants de l'océan Atlantique. Quatrième édition. In-8, 
xvi-226 p. 

Publication do dépôt général de la marine. 

Vf KESSLER. — Distilleries agricoles du système Ressler, également 
applicables au traitement de toutes les matières premières, etc. 
ln-8, 16 p. et 5 pi. in-4. 1 fr. 50 

A obtenu la médaille d'or à Texposition régionale de Paria (1860). 

L 

t LABOULAYE (Gh.), ancien élève de l'École polytechnique, mem- 
bre du Gomité des arts mécaniques, de la Société d'encourage- 
ment pour l'industrie nationale, avec le concours de plusieurs 
savants et ingénieurs. — Gomplément du Dictionnaire des aris et 
manufactures. — Tableau des progrès récents de l'industrie, révé- 
lés par les Expositions universelles de 1851 et 1855. Ouvrage né- 
cessaire aux acquéreurs du Dictionnaire des aris et manufactures. 
Un fort volume à 2 colonnes, illustré de 600 grandes gravures sur 
bois, renfermant la matière de 10 voL in-8 ordinaires. 20 fr. 
Parait en 10 livraisons de 80 pages chacune. Ghaque livrai- 
son : 2 fr. 

2« i S« lÎTrtiaoni. 
SOmiAIRE DES PRINCIPALES MATIÈRES CONTENIJES DANS CES LIVRAISONS : 

Bronze. — Cadrans solaires. — Caoutchouc. — Chaleur. — Chaudière à Tapeur. » 
Chaudronnerie. — Chauffage au g». — Chaux. — Chèrres. — Chronomètres. — 
Machine à coudre. — Courroies métalliquet. — Décoration céramique. — Dentelle. 
— Distillation. — Dynamomètre. — Eaui. — Eclairage. — Economie agricole. — 
Egouts. — Emaillage. — Equivalent de la chaleur. — Fer. — Fibres Tégetalet 
textiles. <— Fondations tubulaires. — Fonderie en caractère. — Frein. — Fumée. — 
Galtanoplaslie.— Graissage. — Gravure en relief. ^ Hélice. — Horlogerie. ~ Huiit 
de schiste. — Imprimerie. — Incrustation.— Induction. — Injecteur. — Injection. 
.— Insalubres. — Jaugeage. — Liège.— Lignes. — Liquéfaetion des laz. — Limage. 
—> Loch. — Machines & vapeur. — Machines soufflantes. — MacTiines-outils. — 
Menuiserie, ebénlslerie. — Moissonneuse. — Ifetge. 
Le f)icttonnaire des arts, etc. Deuxième édition en 4 lomea, ou 2 forts volumes illus- 
' très de plus de 3000 gravures sur bois. Prix : 6 fr. 
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t LAFINEUR (Jules), agent voyer et agronome. — Hvdraulique ap- 
pliquée à Tagriculture, au drainage et aux distributions d'eau 
pour Talimentation des villes, bourgs^ usines, etc.; formules, 
tables et solutions numériques des principales questions relatives 
au mouvement de l'eau dans les tuyaux de conduite ; précédées 
de diverses considérations sur les inondations, sur l'origine des 
sources et sur les moyens d'en créer de nouvelles ; et suivies de 
l'exposé et de l'application des principes à observer dans l'art du 
drainage. Ouvrage utile à tous les fonctionnaires publics, et no- 
tamment aux employés du corps impérial des ponts et chaussées 
et du service hydraulique, aux architectes, aux propriétaires de 
terrains à irriguer ou à assainir, etc. Grand in-18^ 108 p. 2 fr. 

t LAHAUT (Gustave), industriel.— Guide théorique et pratique des 
teinturiers. In-8, 199 p., suivies de 30 p. d'annonces. 7 fr. 

t LALIMAN (Léopold). — Coup d'œil agricole et social. Réformes 
viticoles ; cépages indigènes de l'Amérique. In-8, 84 p. 1 fr. 50 

LAMBERT (Ernest), inspecteur des forêts.— Exploitation des forêts de 
chêne-liége et des bois d'oliviers en Algérie. In-8,in-H9 p. 3 fr. 

t LAPIERRE (Ch. F.), rédacteur en chef du Nouvelliste de Rouen. 
— Les chemins de fer et la navigation. In-8, 64 p. i fr. 

t LAURENT-DEGOUSÉE (Ch.), ingénieur civil à Paris.— Description 
et manœuvre des sondes d'exploration pour recherches de mi- 
nières, tourbières, marnes, kaolins, argiles, etc. Études de che- 
mins de fer, routes, canaux, etc. 2* >éd. In-8> 31 p. et 1 pi. 2 fr. 

t LAVELEYE (A. de), ingénieur civiL — Histoire financière des che- 
mins de fer français, ln-4 à. 2 colonnes, 70 p. 5 fr. 

LECOUTEUX (Edouard), ancien directeur des cultures de l'Institut 
agronomique de Versailles.*— Principes de la culture améliorante. 
Deuxième édition. In-12, 406 p. 3 fr. 50 

LEFAIVRE (Victor), chef de bataillon d'infanterie, etc. — La Science 
de l'ingénieur, simplifiée pour les officiers d'infanterie et de cava- 
lerie. In-8, 67 p. et pL 

LISSIGNOL (Emmanuel), ingénieur de l'École impériale des mi- 
nes, etc. — Les Accidents de mer. Nécessité d'une réforme dans 
la police maritime. In-8, 159 p. 3 fr. 50 

LOIZELIER, membre de la Société linnéenne. — Le Nouveau par- 
fait Jardinier, ou l'Art de cultiver toutes sortes de jardins, conte- 
nant les instructions sur la culture pour tous les mois de l'année; 
les principes généraux du jardinage ; les traités complets du jar- 
din potager, du verger, du jardinier fleuriste. Nouvelle édition. 
In-i8, 180 p. et planche. 

LOVE (G. H.), ingénieur civil. — Mémoire sur la loi de résistance 
des conduits intérieurs à fumée dans les chaudières à vapeur. In-8, 
32 p. et bois dans le texte. 1 fr. 75 

Extrait des Mémoires de la Société des IngéDieun ciTiU. 

LULLIN (Félix). — L'Art de distinguer, d'élever, de multiplier et 
d'engraisser les différentes espèces et variétés de pigeons de co- 
lombier et de volière, contenant en outre des instructions pour 
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en tirer le plus gi'and produit, pour les Ruérir de leurs mala- 
dies, etc. lQ-t2, 180 p. et 28 pi. Prix, ayec figures noires, 3 fr. 

— — color.,4 fr. 50 

f LÙNEL (le docteur B.). — Dictionnaire de la conservation de 
Thomme; encyclopédie de la santé et de la maladie. Quatrième 
édition, entièrement refondue et considérablement augmentée. 
In-i8 Jésus, 477 p. 6 fr. 

t LUTHEREAU (J. A.). — Les Inventeurs devant la loi. In-12, 94 p. 

i fr. 50 

M 

t MAILAND (Eug.). — Découverte des anciens vernis italiens em- 
ployés pour les instruments à cordes et à archets. In-!8, 169 p. 

3 fr. 50 

+ MARÊAU (Théod.), ancien représentant. — Culture et prépara- 
tion du lin et des chanvres en Belgique, en Hollande, en Angle- 
terre, etc., comprenant la description des divers procédés ruraux, 
chimiques ou mécaniques en usage dans ces différents pays; la 
description etTapprécialion des meilleurs procédés nouvellement 
proposés; le compte rendu d'expériences faites sur la culture, le 
rouissage, le broyage, le teillage et le blanciiiment du lin ; des 
détails sur le flax-cotton, et un aperçu géologique des terrains 
employés à la culture du lin en France, i vol. grand in-8, 389 p., 
bois dans le texte, 21 pi. in-fol., et i carie statistique de la culture 
du lin et du chanvre en France. 15 fr. 

f MARMORA (de la). — Description géologique et paléontologique 
de rile de Sardaigne. 2 vol. m-8, ensemble xx-1486 p. avec atlas 
in-fol. de 16 pi., dont 8 coloriées et i tabL 60 fir. 

MOLL et GAYOT. — Encyclopédie pratique de Tagriculteur, publiée 
sous la direction de MM. Moll, professeur au Conservatoire des arts 
et métiers, et Eug. Gayot, ancien directeur de l'administration des 
haras. Tome 3 (Autricbe-Bibacier). In-8 à 2 colonnes^ 929 p. et 
fig. dans le texte. 7 fr. 50 

MOLON (de). — Agriculture. Fertilisation du sol par le phosphate 
de chaux fossile* lltude publiée dans le Moniteur universel^ no- 
vembre et décembre 1 859. ln-8, 48 p. 

MORIN (S.)> avocat, ancien sous-préfet. — Du Magnétisme et des 
sciences occultes. In-8, ix-532 p. 

MORTILLET. — Géologie et minéralogie de la Savoie. 1 vol. in-8 
avec pi. ' 6 fr. 

N 

NARES (G. S.). — The Naval Cadet's Guide ; or, Seaman*s Compa- 
nion : containingPractical Ruics for Filting and Placing Riggings^ 
Manning Suils, etc. ; complète Illustrations of ail the Standing 
Riggings to Knots, Bends, and Hitches in use, and a Catechism on 
Riggings Ships, Boat Sailing, Bending, Reefing, and Furling Sails^ 
Workin^ Anchor Gear, Manœuvring, etc., used on board H. M. S. 
Brilannia : with the sanction of the Lord Commissionei*s of the 
4dmiralty. ln-8. 
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t NAVIGATION intérieure de la France. Suppression des droits de 
navigation, amélioralion des canaux et des rivières. Comité des 
houillères françaises. Deuxième édition. In-8, 102 p. 2fr. 50 

t NOUVELLES ANNALES D'AGRICULTURE; par C. A. Opnermann, 
ancien ingénieur des ponts et chaussées, directeur des Nouvelles 
Annales de la construction , du Portefeuille économique des ma- 
chines, et de TAlbum de l'art industriel. Revue des fermes impé- 
riales, orffane de la compagnie des constructions rurales écono- 
miques, de la compagnie générale du drainage, et de la Société 
d'acclimatation; destiné aux agriculteurs, propriétaires, prési- 
dents et membres des comices agricoles, maires, instituteurs 
primaires, etc. T. 1^ année 1859. Grand in-4 À 2 colonnes, 68 p. 
et 48 planches. Prix annuel : Paris, 15 ir. 

— — départements, 18 fr. 

Il parait chaque mois uoe litraiton de 4 à 6 plaDchet grand format, contenant chacune 
de nombreuses cotes et leur légende expiicatÏTe; plus quatre à huit planches de texte 
(même format qne les planches) à deux colonnes, avec tableaux et 6gures intercalés. 



ORTOLAN (A.), premier maître mécanicien de la marine impé- 
riale, etc. — Extrait du Traité élémentaire des machines à vapeur 
marines, rédigé d'après le programme du concours pour le brevet 
de maître au cabotage. Avec 6 pi. et fig. dans te texte. In-8, 
128 p. 5 fr. 

P 

PARADE (A.), conservateur des forêts. — Cours élémentaire de cul- 
ture des bois, créé à l'École forestière de Nancv, par M. Lorentz. 
Quatrième édition. 1 vol. in-8, viri-699 p. et 1 pi. 8 Ir. 

+ PERDONNET (Aug.), professeur à TÉcole centrale des arts et ma- 
nufactures, etc. — Traité élémentaire des chemins de fer. 
Deuxième édition. Tome 2. In-8, iii-9o2 p., portrait, tableau, 6 pi. 
et vignettes dans le texte. Ouvrage complet, 2 vol. in-8, 30 fr. 

t PERRON (le docteur). — Histoire de Thorlogerie en Franche- 
Comté. In-8, i40 p. 2 fr. 50 

PIERRE (J. Isidore), professeur de chimie, etc. — Études comparées 
sur la culture des céréales, des plantes fourragères et des plantes 
industrielles. Résumé des leçons faites à la Faculté des sciences 
de Caen, pendant Tannée scolaire 1858-1859. In-r2, 239 p. 

— Observations sur le plâtrage et le sulfatage des fumiers, et sur la 
désinfection des vidanges au moyen d*agents chimiques. Deuxième 
édition. In*i2, 12 p. 

PIOBERT (G.). — Traité d'artillerie théorique et pratique. Partie 
théorique. Mouvement des gaz de la poudre. In-4, vm-96 p. 4 fr. 

f PIOT (Auguste), ancien garde-moulin. — Traité historique et pra- 
tique sur la meulerie et la meunerie. Grand in-8, xxvii-372 p. et 
12 pi. 11 fr. 

PLACE (F. M. Ch. ). — De rAliraentafion des classes ouvrières. 
Choix, conservation et préparation hygiénique et économique des 
substances alimentaires, ln-16, 166 p. 



ÎIO BIBLIOGRAPHIE LACROIX 

f PORTEFEUILLE des conducteurs des ponts et chaussées et des 
gardes-mines, publié par le cercle des conducteurs des ponts et 
chaussées et des gardes-mines. 1'* série, 1859. In-4 à 2 colonnes, 
44 p. et 25 p]. 

Cette série est épuisée. 

La 2« série formera dix naméroSi qai paraissent meaioellement. Prix : Si fr. 

PORTEFEUILLE économique des machines, de l'outillage et du ma- 
tériel relatifs à la construction, aux chemins de fer, aux routes, 
à Ta^ricullure, aux mines, etc., contenant un choix des obiets les 
plus intéressants des expositions industrielles et agricoles ; destiné 
aux ingénieui*s, mécaniciens, conducteurs, constructeurs de ma- 
chines, etc. ; dirigé par C. Oppermann, ingénieur constructeur. 
Deuxième édition. Tome i , année 1856. Tome 2, année 1857. In-4 
à 2 colonnes, 1 13 p. et 1 16 pi. 
Abonnements, par an : Paris, 15 fr. 

— — départements, 18 fr. 

— — Belgique, Suisse, Italie, 22 fr. 

— — Espagne et Portugal, 26 fr. 

POUDRA, officier supérieur d'état-major. — Traité de perspective- 
relief. In -8, 274 p. et atlas de 18 pL 15 fr. 

PRIX de règlement applicables aux travaux de bâtiment exécutés 
en 1860, établis par le service de vérification et de règlement de 
la préfecture de la Seine, approuvés par M. le préfet de la Seine. 
In-4, 215 p. Édition de 1860. Prix, broché, 10 fr. 



QUATREFAGES (A. de), membre de Tlnstitut. — Études sur les ma- 
ladies actuelles du ver à soie. In-4, 394 p. et 6 pi. 16 fr. 

— Nouvelles Recherches faites en 1859 sur les maladies actuelles du 
ver à soie. In-4, 124 p. 3 fr. 50 

QUESTIONS publiques. Ponts, passerelles^ docks, etc.; par Léo L. 
In-8, 58 p. 

QUIQUANDON (J.), chef de bataillon du eénie. — Notions théoriques 
et pratiques de topographie, appliauées aux levers nivelés à la 
boussole. Publié avec autorisation au ministre de la guerre. In-8, 
xi-175 p. et 10 pL 7 fr. 



RAIBAUD-L'ANGE (H.), directeur de la ferme-école de Paillerob 
(Basses-Alpes). — Du tabac. Culture et préparation en Provence. 
In-8, 31 p. 1 fr. 25 

RECUEIL de machines, publié par le comité de mécanique de la 
Société industrielle de la ville de Mulhouse. 1'* livraison. In-8, 
15 p. et 3 pi. 

»REGNAULT (V.), professeur au Collège de France, etc. — Cours élé- 
mentaire de chimie. Cinquième édition. Tome 4 et dernier. Grand 
in-18 Jésus, 586 p. et vignettes dans le texte. Les 4 vol. 20 fr. 

RENAULT, directeur de l'École impériale d'Alfort. — Typhus con- 
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tagieuz des bêtes boyines : examen^ au point de vue de la police 
sanitaire internationale^ de la question suivante : Lorsque le ty- 

Shus contagieux règne sur les nétes bovines dans la Russie ou 
ans les provinces danubiennes, y a-t-il danger nour le gros bétail 
de la France et des autres États occidentaux de rEurope, à ce que 
les gouvernements de ces États permettent la libre importation 
des peaux, suifs, os, cornes et poils des bétes bovines, en prove- 
nance des pays infectés? In-8, 127 p^ 

REYNAUD (Léonce), inspecteur général des ponts et chaussées. — 
Traité d'architecture ; première partie : Art de bfttir, études sur 
les matériaux de construction et les éléments des édifices. 
Deuxième édition, revue et augmentée. In-4^ x-6i7 p. et atlas. 
In-fol., xiv-86 pi. 70 fr. 

RIVOT (E. L.)> professeur à TÉcole des mines. — Principes géné- 
raux du traitement des minerais métalliques. Traité de métallur- 
gie théorique et pratique. Tome 2. Métallurgie du plomb et de 
l'argenL ln-8, 774 p. et 4 pi, 11 fr. 

ROFFIAEN (E.). capitaine du génie, ancien élève de l'École mili- 
taire de Belgique. — Mémoire théorique et exj^érimental sur les 
ponts métalliques avec application aux ponts militaires. In-8 avec 
planche. 3 fr. 50 

S 

t SOUVIRON (A. R.), affriculteur. — De la culture du lin en Algérie, 
de ses avantages, et de Tutilité de son introduction dans l'assole- 
ment des terrains non aiTOsables. In-8, 71p. 1 fr. 75 



TABLES pour le tracé des arcs de cercle sur le terrain (Compagnie 
des chemins de fer de l'Ouest ; construction, G. 36). In-8, 84 p. et 
pi. (Voir Faivre.) 

t THOMASSY (R.), membre de la Société géologique de France. — 
Géologie pratique de la Louisiane, i vol. ia-4, lxviii-264 p. et 
6 pi. 40 fr. 

50 exemplaires seulement de cet ouvrage doirent être Tendus en France. 

^ — Essai sur l'hydrologie. 1 vol. in-4, 91 p. et 1 pi. 5 fr. 

Tiré à 150 exemplaires. 

t TRÉLAT (Emile), architecte, professeur de construction civile au 
Conservatoire impérial des arts et métiers. ^ Le Théâtre et l'Ar- 
chitecte. In-8, 125 p. 2 k. 

V 

VAN DEN BOSCH (T. G. J.). — Notions élémentaires sur la pratique 
agricole des Flandres. Sols et engrais. Instruments. Prairies. Pâ- 
turages et bétail. Culture des grains et des graines farineuses, du 
trèfle et de la spergule, des tubercules et des racine^, des plantes 
oléagineuses^ tmctoriales, textiles^ etc. ln-8, 68 p. 

7 
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YELEZ DE PAREDES (don Eduardo). — Manual de mecanica indus- 
trial con aplicacion a varias maquinas ; con 75 laminas en el texto. 
In-18, 309 p. avec vignettes. 

VILLEROY (Félix), cultivateur. — L'Éleveur de bêles bovines. Ïn-i8, 
312 p. i fr. 25 

f VIOLETTE (Henry), commissaire des poudres et salpêtres. — Nou- 
velles Manipulations chimiques simplifiées, ou Laboratoire éco- 
nomique de l'étudiant. Ouvrage contenant la description d'appa- 
reils simples et nouveaux, suivie d'un cours de chimie pratique à 
Taide des instruments. Troisième édition, considérablement aug- 
mentée. In-8^ 480 p., nombreux bois dans le texte et 30 tableaux. 

7 fr. 50 

W 

WEGKHERLIN (Âug. de), ancien directeur de Tinstitut agronomique 
de Hohenheim. — Traité des bêtes bovines. Appréciation. Repro- 
duction. Élevage. Exploitation et amélioration. Traduit de Taile- 
mand d'après la troisième édition, et avec Fautorisation de Tau- 
teur, par Ad. Scbeler, médecin vétérinaire du gouvernement 
belge, i vol. in-12, iv-240 p. 3 fr. 50 

WILL (le docteur Henri), professeur de chimie expérimentale à TU- 
niversité de Giessen. — Guide de l'analyse chimique, et tableaux 
d'analyse qualitative. Traduit par Jean Hisler, pharmacien de pre- 
mière classe, etc. Deuxième édition française, revue et corrigée 
d'après la quatrième édition allemande, et augmentée de l'analyse 
des gaz et de l'analyse organique élémentaire. In-8^ vm-287 p. et 
XXI tableaux. (1858.) 6 fr. 

f WOLTERS (C). — Histoire financière des chemins de fer français 
et étrangers, aont les actions se négocient à la Bourse de Paiis. 
1** année. Depuis l'origine des chemins de fer jusqu'au 31 dé- 
cembre 1859. Grand in-8, 332 p. 6 fr. 



YSABEAU (A.). — Le Jardinier des salons, ou l'Art de cultiver le» 
fleurs dans les appartements, sur les croisées et sur les balcons. 
Deuxième édition, ornée de gravures. In-18^ 144 p. i fr. 
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t ADHÉMAR. — Traité de la coupe des pierres ; par J. Adhémar. 

6« édit. In-S% yii-540 p. et atlas iu<^ de 86 pi. Avec Tatlas, 32 fr. 
Traité de perspective linéaire. 3« édit. Ia-8«, 264 p. et atlas in-f» 

de 8i pi. ^2 fr. 

Cours de Mathématiques à l'usat^e de l*ingéniear cWil. 

f ADHÉHAR (le comte d')^ ingénieur civil. — Traité pratique de la 
construction des chemins de fer à chevaux, tramways ou chemins 
de fer américains. In-8*, 412 p. avec bois dans le texte et i pi. 
in-f». 4 fr. 

f ALGAN. — Études sur la filature du coton. 

No 1 des Annalas da Conservatoire impérial des arts et métiers. 4 fr. 

t ANNUAIRE publié par le comité de la Société des anciens élèves 
des écoles impériales d*arts et métiers. 1860. 13* année. In-8^ 
308 p., 13 pi. et tableau. 5 fr. 

SOMMAIRE. 
Théorie de Tinjectear automoteur des chaudières à vapeur. — Notice sur la construction 
des ponts en tôle. — Mines et machines d'eitraetion. » Note sur TExposition borde- 
laise de 1459 et les établissements industriels et aj^icoles de la Gironde. — Des 
moyens d'utiliser en industrie les matières improductives résultant de la fabrication. — 
Coup d*œil rétrospeetif et olMenrations sur la fabrication des bouches à feu et des 

Êrojectiles. — Exploitation des chemins de fer, organisation du service de la voie. — 
raissage à l'huile des futées d'essieux. — Graissage hydrostatique k Phuife appliqué 
aux véhicules de chemins de fer. — Note sur le système de couvertures à rigoles pour 
wagons. — Appareils pour découvrir et préciser les fuites de gax dans les tuyaux de 
conduite et dans les appareito d'éclairage et de ehauffage. 

t ANNALES du Conservatoire impérial des arts et métiers , par 
MM. les professeurs, M. Ch. Laboulaye directeur. 

N« 1. — Juillet 1860. — SOHMAISB. 
Descriptions de la salle de mécanique au Conservatoire, par H. Tresca. — Des accidents 



causés par l'emploi des mastics plombifères, par H. Persox. — Étude sur la filature du 
coton, par M. Alcan. — Étude historique sur la théorie de la chaleur, par M. Ch. La- 
boulaye. — Éclairage des phares et, lumières électriques, par M. Faraday. — Compta 
rendu de TExposition d'agriculture, î>ar M. Bandement. ln-a«, p. I à t08 avee bois dans 
le texte et S pi. in*4o gravées sur acier. 

No 2. — Octobre 1860. 
Des planchers en fer, par H. le eénéral Horio. — Recherches sur les piles voUaîqnes par 
M. Edmond Becquerel. — Méthode pour doser les salpêtres du commerce, par M. Persoi. 
—Principaux appareils d'observation employés dans les expériences de mécanique aa 
Conservatoire, par M. Tresca. — Élasticité de rainminium, par le même. —Chemin de 
fer américain, par le même. — Études pour servir i rhistoire de li^chimie, par M. De- 
herain. 

In-8% pages ^9 à 448, avec bois dans le texte et 1 planche in-4* 
gravée sur acier. 

Les Annales dn Conservatoire paraissent tous les trois mois. » Le prix de Tabonnement 
est de 16 francs pour le premier volume qui se composera de 4 nuooéros. 

f ARLOT. — Guide complet du peintre en voitures; par Arlot, 
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peintre en équipages, et illustré par A. Guillot^ architecte en voi- 
tures. ln-8*», 96 p. et 5 pi. coloriées. 6 fr. 50 

t ARMENGAUD frères et AMOUROUX. — Nouveau Cours raisonné de 
dessin industriel. Nouvelle édition. Un volume grand in-8** Jésus, 
360 p. et atlas de 43 planches grand in-folio. 25 tr. 

t ABME:NGAUD. — Traité théorique et pratique des moteurs À 
vapeur. Tome !•'. In-4% vui-560 p. et atlas de 21 pi. 25 fr. 

B 

BABINET. — Études et lectures sur les sciences d'observation et 
leurs applications pratiques. Tome VI. In-i2, viii-261 p. 2 fr. 50 

BARON. — Traité théorique et pratique de la fabrication des draps 
unis et nouveautés. In-4% 107 p. et 15 pi. 

BARLET, professeur à TAlhénée royal de Liège. — Tenue des livres 
appliquée à la comptabilité des mines de houille, des hauts four- 
neaux et des usines à fer. 1 vol. in-8*, 226 p. 4 fr. 50 

BASSET, professeurde chimie appliquée. —Précis de Chimie pratique 
ou Éléments de chimie vulgarisée. 1 vol. in-18, 642 p. avec fig. 5 fr. 

BAUDEMENT. — Compte rendu de TExposition d'agriculture. 

No i des Annales du ConserTatoire impérial des arts et métiers. 4 fr. 

BAUDET. — - Traité d'apiculture pratique mis à la portée de tous les 
apiculteurs. In-12, 227 p. et 12 pi. 3 fr. 50 

BAUTIER. — Tableau analytique de la flore parisienne. 9* édit. 
In-18, vi-466 p. 4 fr. 

BECQUEREL. — Recherches sur la température des végétaux et de 
Tair et sur celle du sol à diverses profondeurs. In-4% 271 p. et 5 pi. 

f BECQUEREL (Edmond). — Recherches sur les piles voltaïques. 
1" partie, Force électromotrice. — 2» partie, Résistance à la con- 
ductibilité. — 3* partie^ Puissance chimique des piles, évaluation 
de leur dépense. 90 pages in-8 avec bois dans le texte. 

No t des Annales du ConserTatoire impérial des arts et métiers. 4 fr. 

BEUDANT. — Minéralogie. Géologie. 9« édit. In-12> xxii-148 p. 

avec fîg. dans le texte. 6 fr. 

fBOBILLIER, ancien élève de TÉcole polytechnique. — Cours de 

géométrie. 12* édition. In-8», 411 p. et fig. 6 fr. 50 

t ROLAND.— Traité pratique de boulangerie. fn-8<», viu-408 p. 5 fr. 
Bon Jardinier (Le), almanach horticole pour 1861. In-12^ lxvu- 

1555 p. 7 fr. 

BOUSSINGAULT. — Agronomie, chimie agricole et physiologiCt 

2« édition. T. I*. In-8% viii-396 p. et 2 pi. 5 fr. 

BRËANT et BOITARD. ^ Manuel illustré du jardinier fleuriste. 

Nouvelle édition. Iq-18, 544 p. et 2 grav. 5 fr. 
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BRESSE. — Cours de mécanique appliquée » professé à l'École 
impériale des ponts et chaussées, 2* partie. Hydraulique. In-8% 
xiz-483 p. et pi. 8 fr. 

BRUNFAUT, ingénieur civil. — Fabrication du soufre par le traite- 
ment des sulfures métalliques. ln-8°, 60 p. et 4 pL 

DUIGNET. — Recherche sur la matière sucrée contenue dans les 
fruits acides. In-4*, 60 p. 

f fiURAT (Âmédée)^ ingénieur , professeur d'exploitation des 
mines k TËcole centrale des arts et manufactures. — Le Matériel 
des houillères en France et en Belgique. Description des appa- 
reils^ machines et constructions employés pour exploiter la 
houille. I vol. in-S*" de texte, et Atlas in-folio de 77 pi. 60 fr. 



GAHOURS. — Traité de chimie générale élémentaire, leçons pro- 
fessées à rËcole centrale des arts et manufactures. 2* édition. 
Tome III. In-i2, xv-644 p. avec fig. Les trois volumes. i2 fr. 

f CàLLAUD. — Essai sur les piles servant au développement de 
Vélectricité. ïn-8% 58 p. et pi. 1 fr. 50 

Ouvrage couronné par la Société impériale des iciencesy de l'agriculture et des arts de 
Lille. 

CARON. —Le Thé, culture, récolte et torréfaction. In-12, 43 p. 50 c. 

+ CASTOR. — Travaux de navigation et de chemins de fer. 

Recueil d'appareils à vapeur employés dans ces constructions. 
1 voL grand in-8<», 426 p. et Atlas grand in-f», de 9 pi. doubles. 

40 fr. 

CATALAN. — Traité élémentaire de géométrie descriptive, 2* par- 
tie. Des surfaces courbes. 2* édition, revue et augmentée, ln-8®, 
143 p. et Atlas de 19 pL 2* partie seule, avec Atlas. 4 fr. 

L'ontrage complet. 7 fr. 50 

f CAVROIS. — Agent voyer .en chef; manuel des agents voyers, 

experts, etc., en matière de subventions industrielles. 2* édition. 

In-8«, 148 p. 3 fr. 

CHARLES. — Compte rendu du concours départemental d*animaux 

reproducteurs, tenu à Hazebrouck en septembre 1859, grand 

in-12, 23 p. 
t CH11.VALIER lils et GRIMAUD. — Les Secrets de TinduTtrie et de 

l'économie domestique. Nouvelle édition. ïn-8®, 408 p. 5 fr. 

t CHEVALIER (J. P.), pharmacien-chimiste. — • L'Immense Trésor des 

sciences et des arts, 840 recettes et procédés. 10*édiiion. In-8«. 5 fr. 

t CLATER. — Le Chasseur médecin, ou Traité complet sur les ma- 
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ladies do chien; par Francis dater, vétérinaire anglais. Traduit 
de l'anglais sur la 27* édition. 3* édition française, corrigée et 
augmentée par Mariot-Didieux, vétérinaire en premier attaché 
aux remontes de Tannée, ln-12, vii-189 p. 2 fr. 

CLAUDEL. — Formules^ tables et renseignements pratiques. 
5* édition. 1 volume in-8*, xxxii-i 173 p. et 3 pi. 12 fr. 50 

f CLEGG. '^ Traité pratique de la fabrication et de la distribution 
du gaz d'éclairage et de chauffage. Ouvrage accompagné de 30 pi. 
cotées et de nombreuses figures dans le texte; traduit de l'an- 
glais et annoté par Ed. Servier^ ingénieur civil. (Texte.) In-4<*, 
303 p. et 144 flg. 40 fr. 

Conseil supérieur de Tagriculture, du commerce et de l'industrie. 
Enquête. Traité de commerce avec l'Angleterre. Industrie métal- 
lurgique. T. II. Fonte, fers et aciers. Dérivés de la fonte, du fer et 
de l'acier. Métaux et ouvrages en métaux autres que le fer. Ma- 
chines et mécaniques. In-4*, vui-767 p. 

t CORDIER. — Étude sur les industries du coton, du lin, de la soie 
et leurs dérivés dans les régions du Nord. In-8°, 212 p. 3 fr. 50 



DÂUBRÉE, ingénieur en chef des mines. ^ Études et expériences 
synthétiques sur le métamorphisme et sur la formation des ro- 
ches cristallines. In-4S 127 p. 

DEHERAIN. — Études pour servir à l'histoire de la chimie. 

N« i def Annales dn Consertatoire impérial det arU et métien. 4 fr. 

DELESSE, ingénieur en chef des mines. — Carie géologique sou- 
terraine de la ville de Paris publiée d'après les ordres de M. le 
baron Haussmann, sénateur, préfet de la Seine. 2 feuilles grand- 
monde, imprimées en lithochromie, a\ec coupes et légende expli- 
cative. Prix : 25 fr. 

f DEMEUR (A.). ~ Les Chemins de fer français en 1860. Statuts des 
compagnies. Notices historiques. Situations financières; avec 
une Introduction, ln-12 de lvi-252 p. 3 fr. 50 

DESAINS, professeur près la Faculté des sciences de Paris. — Leçons 
de physique. T. U. l'« section. In-18 jésus^ ix*330 p. 

f DESNOS. — Description du barillet producteur de mouvement 
circulaire direct par la vapeur, et vestituteur de calorique. In-8®, 
x-19 p. 1 pL 1 fr. 

DESMOUSSEAUX DE GIVRÉ. — Note sur la coulisse de Stephenson. 
In-8», 28 p. 

Description des machines et procédés pour lesquels des brevets 
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d'invention ont été pris sous le régime de la loi du 5 juillet 1844. 
TomeXXXVl. In-4% 379 p. et 59 pi. 

DIDION (Is.), général de brigade. — Traité de Balistique. 2« édit. 
1 vol. in-8*, avec pi. 10 fr. 

DOMBASLE. — Calendrier du bon cultivateur. W édit. In-12^ u- 
871 p. et 5 pi. 4 fr. 75 

t DUBIEF, distillateur-chimiste. — L'Immense Trésor des mar- 
chands de vins en gros et en détail. Ouvrage contenant les pro- 
cédés expérimentés pour vieillir ou rajeunir les vins^ en prévenir 
ou en corriger les altérations, reconnaître leur force spiri- 
lueuse, etc. In-18 anglais, 441 p. 2 fr. 50 

DUBREUIL, chargé du cours d'arboriculture au Conservatoire im- 
périal des arts et métiers. — Manuel d'arboriculture des ingé- 
nieurs. Grand in-18, n-228 p. et 254 figures. 3 fr. 50 

DUCOS, ingénieur en chef des ponts et chaussées. — Tables servant 
:m tracé des circonférences de cercle sur le terrain. Grand in-8^9 
101 p. 

+ DU MONCEL. — Notice sur l'appareil d'induction électrique de 
Rubmkorff, suivie d'un Mémoire sur les courants induits. 4« édit. 
ïa-8», x400 p. 7 fr. 

f Études des lois des courants électriques au point de vue des appli- 
cations électriques. In-8*, x-201 p. 4 fr. 

Suite à Texposé des applications de rélectricité, 3« série. 

DIJPIN. — Force productive des nations, depuis 1800 jusqu'à 1851. 
Introduction aux rapports de la commission française instituée 
pour le jury international de l'Exposition universelle à Londres, 
en 1851 ; par M. le baron Charles Dupin, membre de l'Institut^ 
président de la commission française. Tome IV, Chine. In-8^, xix- 
731 p. 

E 

ENDRÈS. — Manuel du conducteur des ponts et chaussées. 3« édit. 

Tome n. Partie pratique, avec 224 fig. in-8*, viii-334 p. Les deux 

volumes. 13 fr. 

Enquête sur la boulangerie, ln-4®, xi-838 p. 
EBNOUF. — De l'emploi des phosphates minéraux en agriculture. 

ln-4%40p. 
ETENAUD. — Guide des directeurs de stations et des stationnaires 

chargés de bureaux de l'administration des lignes télégraphiaues* 

r* année, 1860. In-8% 234 p. 
Expériences faites en 1850il851 sur la fabrication de canons de 

32 livres pour armement des côtes, coulés aux fonderies sud de 

Boston, de West-Point et de Fort-Pilt. In-8«, 59 p. et pi. 
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FABRE, pharmacien chimiste. — Mémoire sur les altérations frau- 
duleuses de la garance et de ses dérivés. In-8°, 47 p. 

FERRAND. — Les Landes de Gascogne. Étude sur leur état actuel 
et sur les mesures à prendre pour hAter leur régénération. In-8S 
71 p. 

FIGUIER. — L'Année scientifique et industrielle, 4* année. In-18 
Jésus, 521 p. ef 1 grav. 3 fr. 50 

FILIPPL — Parallèle des principaux théâtres modernes de l'Europe 
et des machines théâtrales françaises, allemandes et anglaises. 
Dessins par Clément Contant, architecte. Texte par J. de Filippi. 
!'• partie : Théâtres, plans, coupes et élévations. 2* partie : Ma- 
chines théâtrales. 2 voL in-f>, 176 p. et 134 pi. 160 fr. 

i FLACHAT. — De la traversée des Alpes par un chemin de fer. 
Développements. — Étude de passage par le Simplon; n<» 2. In-8% 
xv-295 p. et 4 pL 5 fr. 

FLEURY. — Tableau comparatif des monnaies de compte de tous les 
principaux États du monde, suivi de la réduction de leurs mon- 
naies en francs et de leurs poids en grammes, de la théorie des 
changes, des arbitrages de banque, des moyens les plus faciles 
de les calculer, et de douze cotes de change expliquées avec leurs 
parités. Une feuille grand-monde. 9 fr. 

FORTHOMME. — Traité élémentaire de physique expérimentale et 
appliquée. Tome II. In-18, 520 p. et 8 pL 5 fr. 



GÉHIN. — Quelques essais de sériciculture dans le département de 
la Moselle. In-8», 51 p. 

f GÉRADON (J. B. de). — Code des campagnards, ou Explication et 
conseib aux propriétaires, fermiers et habitants des campagnes 
pour la direction de leurs intérêts et Tadministralion de leurs 
propriétés. In-12 de 226 p. 2 fr. 

GERBET, ancien marchand de Tins. — Manuel du vigneron et du 
propriétaire de vignes. In-18, 77 p. 

GIFFARD.— Notice sur Tinjecteur, automoteur, brev., pour l'alimen- 
tation des chaudières à vapeur et l'élévation de l'eau. In-8^ 5 fr. 

Extrait du Recueil des traraux de la société des anciens Élères des écoles d'arts et 
métiers. 

GIQUEL. — Traité élémentaire de trigonométrie recliligne et sphé- 
rique. In-8% 82 p. etpL 2 fr. 50 
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t GOURGY (de). — Voyage dans le nord de T Allemagne^ la Hol- 
lande et la Belgique. In-S^", 300 p. 3 fr. 50 

GOURDON. — Traité de la castration des animaux domestiques. 
ln-8^viii-542p. 6 fr. 50 

GOURNERIE (de la). — Traité de géométrie descriptive. 1'* partie. 
In-4% xiz-128 p. et 52 pi. 10 fr. 

f GOYARD. — Nouveau Tarif du poids des fers et des fontes de toutes 
dimensions, divisé en plusieurs catégories, suivi d'autres tarifs 
pour le plomb en feuilles et en tuyaux, pour le zinc en feuille de 
tous numéros. In-8, 59 p. 1 fr. 

GRIMAUD. — Mémoire sur les eaux de Paris.- Projet de distribution 
générale. In -4% 66 p. 

GRISON. — Le Teinturier au dix-neuvième siècle. Grand in-8<», 
vm-292 p. 26 fr. 

GUILLEMIN. — Propagation des courants dans les fils télégraphi- 
ques. In-4<>, 67 p. et 1 pi. 

H 

t HERYIEUX. — De la hausse et de la baisse des céréales et des 
moyens d'y remédier. Coup d'œil historique et critique sur les 
réserves, Timportation, Texportation, l'organisation de la boulan- 
gerie, la caisse de service, etc. Solution du problème à Taide des 
magasins généraux, des récépissés et des vrarrants. Grand in-18 
anglais, 227 p. 3 fr. 

HUOT. — Enquête sur la culture de la vigne et la fabrication du 
vin. In-8% 41 p. 



JUGE. — De la restauration de Tindustrie séricicole par le choix 
méthodique perpétuel et un à un des sujets destinés à la repro- 
duction. In-16, 88 p. 

JULIEN, ingénieur, auteur du Traité théorique et pratique des ma- 
chines à vapeur. — Traité théorique et pratique de la métallurgie 
du fer. Un voL in-4" avec atlas de 51 pi. 36 fr. 



f KESSLER. — Distilleries agricoles du système Kessler, également 
applicable, avec le môme matériel simple, peu coûteux et d'un 
emploi facile, au traitement de toutes les matières premières, aussi 
bien des matières sucrées, comme betteraves, carottes, etc., que 



^ 
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des substances amylacées , comme la pomme de terre , les 
grains, etc. ; préférable à toutes les au très et paraissant pour la pre- 
mière fois à une exhibition publique. In-8% 15 p. et 5 pi. 1 fr. 50 

KIRSCHLEGER. —Flore d'Alsace; Ul» vol. 2« partie. In-12, pages 189 
à 308. 

KRAFFT. — Utilisation des menus combustibles sans valeur. In-8^ 
4 pages. 

KUPFFER (T.), directeur de robservatoire physique central et mem- 
bre de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg. Recher- 
ches expérimentales sur Télasticité des métaux, faites à TObser- 
vatoire physique central de Russie. Tome l^. Grand in^"", avec 
planches, 1860. 20 fr. 



t LABOULAYE (Ch.). ~ Étude historique sur la théorie de la cha- 
leur. In-S'». 4 fr. 

Extrait dei AnDales du ConserTatoire impérial des arts et métiers. 

LAMBERT (L'abbé), professeur d'histoire naturelle. — Études géo- 
logiques sur le terrain tertiaire au nord du bassin de Paris. 1 vol. 
in-8». 3 fr. 50 

—Éludes sur les algues dans le département de l'Aisne. 1 vol. in-8*. 

1 fr. 50 

LAVERGNE (de). — Économie rurale de la France depuis 1789. 
Grand in-18, 494 p. 3 fr. 50 

LEVEZZARI. — Astronomie. Système néocartésien ou Mécanique 
céleste expliquée par les effets de la rotation, ln-8% 20 p. 

LAVOINE. — Journal des observations météorologiques faites à 
Metz pendant l'année 1859. In-8*» 35 p. 

•f LEBLANC. — Choix de modèles appliqués à l'enseignement du 
dessin des machines, avec un texte descriptif^ dessiné, gravé et 
publié par Leblanc, professeur au Conservatoire des arts et mé- 
tiers. 4* édit. In-4«, 152 p. et atlas de 60 pi. in-^. 20 fr. 

» Le Mécanicien constructeur, ou Atlas et description des organes des 
machines; œuvre posthume de Leblanc, professeur et conserva- 
teur des collections au Conservatoire des arts et métiers; ouvrage 
à l'usage des écoles d'arts et métiers, et formant le complément 
du choix de modèles appliqués à l'enseignement du dessin des 
machines publié par madame Leblanc. La première partie 
revue, corrigée et augmentée par M. Félix Toumeux, ingénieur, 
ancien élève de l'École polytechnique; la 2* et la 3* partie, par 
M. L. Chaumont, ancien élève de M. Leblanc et premier prix da 
Conservatoire des arts et métiers. 2* et 3* parties. In-4» p. 51 i 
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154, titre et tables. — Atlas pi. 26 à 59 et A B C, titre et table. 
L*ouvrage complet, 20 fr. 

LECOUPEUR et fils. — Filtres par ascension pour la clarification et 
Tépuration de Teau de pluie^ des citernes ou réservoirs et des 
mares. In-8% 15 p. et pK 75 c 

LEFEBYRE. — Considérations sur Tagriculture de la Provence. 
In-8% 34 p. 

t LEFOUR, inspecteur général de Tagriculture. — Manuel aide- 
mémoire du cultivateur. 2* division. Agriculture. Première 
partie. Sol et engrais ( chimie et météorologie ). In- 18 jésus^ 
iU p. 1 fr. 25 

t LEROUX, ingénieur -mécanicien^ ex-directeur de filature. — 
Traité pratique sur la filature de laine peignée, cardée peignée et 
cardée, contenant : 1'* partie. Mécanique pratique, formules et 
calculs appliqués à la filature; 2* partie, Filature de la laine pei- 
gnée, cardée peignée sur le MuU-Jenny; 3* partie. Filage anglais 
et français sur continus ; 4« partie. Laine cardée. Ouvrage accom- 
pagné d'un atlas de 12 pi. et 34 grav. In-8S 12 fr. 

LEPËRE (A.). — Pratique de la taille du pécher. 5* édit. In-8% 
xvi-167 p. et 8 pL 4 fr. 

LETELLIER. — Guide-manuel de photographie sur collodion. In-i2, 
91 p. 2 fr. 

t LUNEL (B.), ancien' professeur d'histoire naturelle, etc. — Aide- 
Mémoire d'histoire naturelle pour l'étude des animaux destinés 
à racclimatation, la naturalisation et Ja domestication, précédé 
de considérations générales sur les climats , de l'exposé des di- 
verses classifications d'histoire naturelle, etc. 1 vol. in-i8 , 180 p. 
et bois dans le texte. 2 fr. 

Cet ouvrage peut servir de guide aux Tiiiteuri des Jardim loologiqne et dVcclima- 
Ution. 

t LABOULAYE (Ch.). — Complément du Dictionnaire des arts et 
manufactures. 

LtV. 5, 6. 7, 8. — SOMMAIRE. 

Horlogerie. — Huile de schiste. — Imprimerie. — Incrustations. — Indicateur du ni- 
reau d*eau. — Induction. — Infecteur. — Injection. — Insalubres. — Jaugeage. ~ Liège. 

— lignes. — Liquéfaction des gaz. — Lisage. — Loch. — Machines à Tapeur. -> Ma- 
chines soufflantes. — Machines. — Outils. — Menuiserie. — Ebénisterie. — Moisson- 
neuse. — Neige. — Outils coupants. » Outremer. — Pain. — Papier. — Pefgneuse. 

— Phosphate de chaux. — Photoroétrie. — Pierres précieuses. — Piles électriques. 

— Pilotis. — Pisciculture. — Platine. — Plongeur. •» Polissage. — Pompe centrifuge. 

— Porte-amarres. —Poterie. — Poulies. — Production de la chaleur. — Production du 
froid. — Pyroscopes.— ReTolTer. — Rouleaux. — Sac. — Sangsues. ~ SaTon. — Scie 
continue. État sphéroîdal. — Stéréoscope. — Surchauffe. — Teinture. 
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lIALAGUn. — Cours de chimie agricole professé en 1860. lQ-i!2, 
255 p. 

MALFRAIN. — Cours élémentaire d'hygiène hippique. In-8», xvi- 
216 p. 

t MARIOT-DIDIEUX. — Guide de l'éducateur de lapins, ou Traité 
de la race cuniculine^ suivi de TArt de mégisser leurs peaux 
et d*en confectionner des fourrures. 2* édition. Grand in-18, 
165 p. 1 fr. 75 

t — Le Chasseur médecin. 1 vol. in-18. Voir Clâter. 

MARQFOY ET DE BOISSAC. — Application de réiectricité aux an- 
nonces d'incendies, ln-8% 24 p. 

MILLET-ROBINET. — Guide pratique du fermier et de la fermière. 
La routine vaincue par le progrès. In-12, 592 p. 3 fr. 50 

HONNIER. — Recherches chimiques sur les sucres destinés au raf- 
finage. In-8<>, 23 p. 

t MORIN (Le général). ^ Des planchers en fer. 48 pages avec ta- 
bleaux. 4 fr. 

Ko 2 dei Annalei du Conservatoire impérial des arts et métiers. 

t HULAT. -» Traité de géométrie pratique^ précédé du Système mé- 
trique des poids et mesures, et suivi des Règles de trois, d'intérêt 
et d'escompte, avec un grand nombre de modèles d'actes sous 
seing privé, à l'usage des écoles primaires, des cultivateurs et 
des ouvriers de toutes les professions. In-12, 143 p. et 4 pi. 

1 fr. 25 

f MULLER (Em.). — Habitations ouvrières et agricoles, cités, bains 
lavoirs, etc. Nouvelle édition augmentée de 4 pL 1 vol. grand in- 
S*" 370, p. et 49 pL 40 fr. 

N 

NAUDIN. — Le Potager, jardin du cultivateur. In-12, 188 p. et 
34 grav. 1 fr. 25 

^ Serres et orangeries de plein air. ln-8^, 42 p. 75 c. 

f NICRLÉS, professeur de chimie à la Faculté des sciences de Nancy. 
— Les Électro-aimants et l'adhérence magnétique. In-8<*, vu- 
305 p. et 5 pL 5 fr. 

f NORMAND. — Le Vignole des architectes et des élèves en archi- 
tecture. 2* partie, contenant des détails relatifs à l'ornement des 
cinq ordres d'architecture. Ouvrage composé de 36 pi. gravées 
au trait. 3* édit. ln-4*, 31 p., 36 pi. et frontispice. 10 fr. 
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t ORTOLAN, LOTTE et LACARRIÈRE, premiers maîtres mécani- 
ciens de la marine impériale. —Cours de machines à vapeur ap- 
pliquées à la navigation, à l'usage des mécaniciens de la marine 
militaire et delà maiine marchande. 1'^ partie. Examen au grade 
de quartier-maître mécanicien, d'après le programme officiel de 
1860. Grand in-8% xii-344 p. avec atlas de 11 pL et légendes expli- 
catives. 10 fr. 



f PLATTNER. — Traité théorique des procédés métallurgiques de 
grillage. Ouvrage traduit de l'allemand, par Fétis, ingénieur des 
mines. 1 vol. in-8», avec pi. 12 fr. 

PERSOZ. — Des accidents causés par les mastics plombifères. 

No t des Annales da Conservatoire des arts et métiers. 4 fr. 

f PETITGAND, ingénieur civil des mines. ^Avenir de Texploitation 
des mines métalliques en France. In-8, 80 p. 2 fr. 

POINSOT. — Sur la manière de ramener à la dynamique des 
corps libres, celle des corps qu'on suppose gênés par des obstacles 
fixes. In-4% 12 p. 50 c. 

PRINGUEZ. — Le Réducteur des bois. In-18, 180 p. 

PUILLE. — Traité complet de la division des champs. 2* édit. In-12, 
288 p. et un cahier de i(( pi. 

Portefeuille des conducteurs des ponts et chaussées et des gardes- 
mines. 2* série, n** 5 et 6. 

SOMMAIRE. 

Type de remise à wagons. — Frais d'entretien des chaussées en empierrement. — Mine- 
rais de fer exploités et employés dans les usines, viaducs et galerie de Saint- Vallier 
(Chemin de fer de Lyon i Avignon). 

Le prix de Tabonnement est de 22 francs, pour la série qui se compose de 10 numéros. 

R 

BESAL, ingénieur des mines. — Essai sur la détermination des 
pertes de force vive dans les liquides, due à l'influence des coudes 
dans les conduites. Gr. in-8^. 50 c. 

— Note sur le calcul de l'effet utile des turbines dans lesquelles 
l'eau descend en restant à une distance constante de Taxe. Gr. 
m-»*- 60 c. 
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^ Appréciation de la valeur des schistes bitumineux liasiques du 
départem. du Doubs, considérés sous le rapport industriel. 75 c. 

— Note sur les formules & employer dans les épreuves des essieux 
de l'artillerie. In-8». 1 fr. 

— Note sur une question de mouvement relatif et sur l'appareil 
pendulaire de M. Sire. ln-8*^. 60 c. 

— Recherches sur les tensions élastiques développées par le serrage 
des bandages des roues du matériel des chemins de fer. ln-8®. 1 fr. 

— Mémoires sur le mouvement relatif d'un corps solide par rapport 
à un système invariable. In-S**. 50 c. 

— Notice sur le marteau-pilon hydraulique i ressort d'air com- 
primé. ln-8*^ br. 50 c. 

— Recherches sur la loi des oscillations du pendule à suspension 
à lames des chronomètres fixes. Gr. in-8. 75 c. 

— Cinématique, détermination du rayon de courbure des courbes 
hélicoïdes, tracées sur des surfaces développables. ln-8*. 50 c 

^ Théorie de l'électro-dynamique. In-S^*. 50 c 

^ Mémoire sur le problème de la rotation des corps solides. In- 

80 br. 1 fr. 

^ Mémoire sur le mouvement vibratoire des bielles. In-8« br. i fr. 
» Considérations géométriques sur les conditions de stabilité de 

réquilibre des systèmes matériels. In-8* br. 50 c 

t Recueil des travaux de la Société des anciens élèves des Écoles 

impériales d'arts et métiers pour l'année 1860. In-S^^ 337 p. et 

13 pi. 5 fv. 

SOMMAIRB. 

Théorie de rinjeeteur antomotear des eheudièret à rapear. — Notice car U construction 
des ponts en tôle. — Mines et machines d*extraction. — Note sor TEiposition borde- 
laise de 1859 et les établissements industriels et agricoles de U Gironde. — Det 
moyens d'utiliser en industrie les matières improductives résaitant de U fabrication. — 
Coup d*oûl rétrospectif et observations sur la fabrication des bouches à fen et det 
projeetiles. — BiplotUtion des chemins de fer, organisation du service de la voie. — 
Graissage à l'hnile des fusées d'essieux. — Graissage hydrosUtique i l*httile appliqué 
tox véhicules de chemins de fer. — Note sur le système de couvertures i rigoles pour 
wagons. — Appareils pour découvrir et préciser les fuites de gax dans les tuyaux àû 
conduite et dans les appareib d'éclairage et de chauffage. 

ROSE. —Traité complet de chimie analytique; édit. française ori- 
ginale. Analyse quantitative. 1*' fascicule. In-8*, 532 p. 6 fr. 

ROTH, chimiste à Mulhouse. — Des pyroléines, ou huiles inoxyda- 
bles pour le graissage des machines de filature. In-8«, 96 p. 

Revue générale illustrée des trois expositions de Paris^ Besançon 
et Montpellier ; 1'* partie. Paris., gr. in-8* à deux colonnes, 360 p. 
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SGHACHT, professeur à TUniversité de Bonn. —Les Arbres, études 
sur leur structure et leur végétation. Traduit de Tallemand par 
le docteur Edouard Morren, professeur à rUniversité de Liège, etc. 
Un vol. gr. in-8«, avec planches et gravures sur bois. 

f SERGENT , ingénieur civil. — Traité pratique et complet de 
tous les mesurages, métrages, jaugeages de tous les corps, ap- 
pliqué aux arts, aux métiers, à l'industrie, aux constructions, 
aux travaux hydrauliques, etc., enfin la rédaction de projets de 
toute espèce de travaux du ressort de l'architecture, du génie 
civil et militaire; terminé par une analyse et une série de prix 
de 775 articles, avec détails sur la nature, la qualité, la façon 
et la mise en œuvre des matériaux. 3« édition, entièrement 
refondue et augmentée de 11 pi. 2 vol. in-8°, 1166 p. avec atlas 
de 31 pi. 30 fr. 

SERRES (De). — De la classification minéralogique des métaux, 
d*après Haûy, et de l'établissement d'un ordre nouveau sous le 
nom d'allopsides. Suivi de : Altitude de divers points depuis 
Pomérols jusqu'à Bédarieux, etc., par le même. In^4^, 22 p. 

STOCKHARDT, docteur, professeur de chimie à Tharand, etc. — La 
chimie usuelle appliquée à l'agriculture et aux arts. Traduit de 
l'allemand sur la onzième édition par F. Brustlein, préparateur 
au cours de chimie agricole au Conservatoire des arts et métiers. 
Gr. in-18, 528 p. avec fig. 4 fr. 50 



Tableaux de population, de culture, de commerce et de navi- 
gation, formant, pour l'année 1857, la suite des tableaux insérés 
dans les Notices statistiques sur les colonies françaises. In-8% 
179 p. 

Tableau général du commerce de la France avec ses colonies et 
les puissances étrangères pendant Tannée 1859. Direction géné- 
rale des domaines et des contributions indirectes. Gr. in -4% lvii- 
607 p. 

TESTELIN. -— De TËlectricité et du Magnétisme relativement à la 
théorie de la pile de Volta, des aimants et des moteurs électri- 
ques. Gr. in-8*. 5 fr. 

TEYSSIER. — La Science de la projection des chiffres appliquée au 
dessin rectiligne à compartiment régulier. In-I^*, 12 p. 5 fr. 

Traité de commerce avec l'Angleterre. Conseil supérieur de 
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Tagriculture, du commerce et de Findustrie. Enquête. Tome IIL 
Industries textiles. Laine, ln-4*»^ xvi-784 p. 
t TRESCA. — Description de la salle des expériences de mécanique 
au Conservatoire impérial des arts et métiers. 4 fr. 

K« 1 des Annalei du ConaerTatoire impérial des arts et métiers. 

— Principaux appareils d'observation employés dans les expériences 
de mécanique au Conservatoire des arts et métiers. — Élasticité 
de l'aluminium. Chemin de fer américain, traction. 4 fr, 

N« i des Annales du Conservatoire impérial des arts et métiers. 



VALENTINE. — Chemins de fer à traction de cheval, dits chemins 
américains. Considérations en faveur de leur application géné- 
rale en France sur les routes, dans les grandes villes et leurs fau- 
bourgs. ln-8«, 77 p. et 2 pi. 

YALLIER, propriétaire colon depuis 1841. — Calendrier du cultiva- 
teur de FAlgérie, présentant mois par mois, et pour ainsi dire 
jour par jour, les travaux et les récoltes que comporte le climat; 
suivi du Calendrier de l'apiculteur, par A. Bensch, propriétaire 
colon depuis 1832. In-18, viii-242 p. 2 fr. 

YIâLA. — Étude sur le rôle de l'azote dans la confection des en- 
grais organiques et dans l'alimentation souterraine des plantes. 
ln-8, 112 p. 

VINOT (J.), professeur. —Récréations mathématiques. Nouveau re- 
cueil de questions curieuses et utiles extraites des auteurs anciens 
et modernes. In-8<*, viii-2i5 p. 

Petite Table de logarithmes, disposée dans le double but : 1® de 
donner des résultats suffisamment exacts des opérations qu'ont à 
faire les ouvriers^ contre-maîtres, entrepreneurs, architectes; 
2* de créer à peu de frais pour les élèves une bonne initiaiion à 
l'usage des tables de Callet. Gr. in-8, 8 p. 50 c. 



YSABEAU. — Le Jardinier de tout le monde. 1 voL in-i8 anglais, 
540 p. avec fig. 4 fr. 50 
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f ADHËMAR (J.). Traité des ponts biais en pien*e et en bois ; deu- 
xième édition. In-8, 308 p., et atlas in-fol. de 26 pi. Paris. 24 fr. 

ALBUM PRATIQUE DE L'ART INDUSTRIEL. Recueil d'ornements 
et d'accessoires décoratifs modernes, relatifs aux constructions éco- 
nomiques, etc. Un cahier tous les deux mois. C. A. Oppebmaisn, 
ancien ingénieur des ponts et chaussées, directeur. Prix de l'abon- 
nement annuel et de chaque année parue. 10 fr. 

Tome 4, année 1860, 48 pages in-folio, à 2 colonnes et 26 planches. 

t ALCAN et PERSOZ. Des causes qui peuvent influencer la ténacité 
et les qualités des tissus. 

Annales du Consertatoire, l*-« année, no 3. 

ALLARY. Guide pratique pour élever les cailles. In-18^ i07 pages. 

1 fr. 50 

ANNALES des chemins vicinaux, recueils de mémoires, documents 
et actes officiels concernant le service vicinal. 1'*^ partie. Travaux 
d'art, mémoires et documents. Tome 14. 1858. In-8, xxviii-363 p. 
Paris. 4 fr. 50 

ANNALES des conducteurs des ponts et chaussées, recueil de mé- 
moires^ documents et actes officiels concernant le service des con- 
ducteurs des ponts et chaussées. 1'" partie. Travaux d'art, mé- 
moires et documents. Tome 4. 1860. ln-8, 436 p. et 20 pi. Paris. 

4 fr. 50 

Idem. 2« partie. Lois, décrets, règlements, arrêtés. Tome 4. 1860. 
In-8, 192-cxcix p. Paris. 4 fr. 50 

f ANNALES du Conservatoire impérial des arts et métiei^s, par 
MM. les professeurs, M. Ch. Laboulaye, directem*. 

Janvier 4861. — Sohuairb. 

Sur les gisements dn gnano dans les Rots et sur les côtes de Tocéan Pacifique, par 
U. Boussingault. Rapport de la Commission des blés d*Égypte, à S. E. H. le Ministre 
de ragricultare. Blés et farines en 1860. — 5ouTelles obsenrations sur la conserfation 
des céréales, suirant la méthode des moyettes, et sur le fauchage des blés avant leur 

8 
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maturité, par M. Payen. >- Expériences »ur cinq barreaux de foste, alliée de tung- 
■tèoe. ~ Expériences sur la pompe à force centrifuge de H. Gwyne. — Expériences 
faites sur la turbine élévaloire de U. Girard par H. Tresca. — Chaleurs spécifiques 
des gax et des rapeurs par M. C Laboulaye. — Les médaillés d*or à Texposilion de 
Besançon, par H. Tresca. — Notice bibliographiq\ie sur les (Buvres complètes de Ga> 
lilée. 

N« 4. Avril 1861. — Sommaire. 

Notice sur le canal du Gange, par M. de La Gournerie. — Rapport sur le procédé 
d*extraction du sucre de betterave de MM. Possox et Périer, par MM. Morin et Payen. 
— Mémoire sur la conserTation des bois, par M. Payen. — Études sur la conductibi* 
lité des liquides dans les tubes capillaires; rhéostat destiné i la comparaison de» 
grandes résistances. — Étude sur la ventilation, par M. Morin. — Expériences sur une 
machine à air chaud d'Ericson. — Expériences sur les moteurs à gax de M. Lenoir, 
par M. Tresca. — Recherches sur les matières tinctoriales dérivées de l'aniline, par 
MM. Persoi de Lnyues et Salvelat. — Les médailles d'or à l'exposition de Besançon, 
par M. Tresca. 
Les Annales du Conservatoire paraissent tous les trois mois. — Le prix de l'aborf 

nement est de 16 francs, — La i* année est en cours de publication. 

f ANNUAIRE du Cercle des conducteurs des pools et chaussées et des 
gardes-mines pour 1861. 1 vol. in-8, 200 p. 3 fr. 

t ANSIAUX LUCIEN et MASION LAMBERT- Traité pratique de la fa- 
brication du fer et de l'acier puddlé, comprenant les applications 
de ces matières à la confection des différents échantillons livrables 
au commerce. 1 vol. in-8 de 282 p. et un atlas in-4 de 28 pi. 10 fr. 

f ÂRMENGAUD(aîné), ingénieur. Publication industrielle des ma- 
chines, outils et appareils les plus perfectionnés et les plus récents, 
employés dans les différentes branches de l'industrie française et 
étrangère. Tome 12. Grand in-8, 542 p., accompagné d'un atlas 
de 40 p. in-fol. 30 fr. 

t AHMENGAUD frères. — Le Génie industriel, Revue des inventions 
françaises et étrangères ; Annales des progrès de l'industrie agri- 
cole et manufacturière, technologie, mécanique, chemin de fer, 
navigation, chimie, agriculture, mines, travaux pubUcs et arts 
divers; biographie des inventeur; nomenclature de brevets déli- 
vrés en France et à l'étranger. i0« année, 2 vol. in-8, ensemble, 
372 p. et 24 pi. in-fol. Revue mensuelle, paraissant par livraisons 
d'environ 80 p. et 2 ou 3 pi. avec bois dans le texte, formant cha- 
que année 2 volumes in-8. Celte publication paraît depuis 1851. 

* — Prix de l'année. 16 fr. 

AUBRÉVILLE (d'). — Appareils pour de'couvrir et préciser les fuites 
de gaz dans les tuyaux de conduite ou dans les appareils d'éclai- 
rage et de chauffage; par M. Ch. Fournier, agent comptable et 
trésorier du ministère de la guerre. Extrait de l'Annuaire publié . 
par le comité de la Société des anciens éloves des Ecoles impériales 
d'arts et métiers, ln-8, 8 p. Saint-Nicolas. 
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BABO (de), HOFFÂCHER et SCHWAB. Traite de la culture du tabac, 
traduit , en grande partie, d'un ouvrage allemand du baron de 
Babo, stipërieur de l'École d'agriculture de Carlsmhe, de F. Hof- 
facher et de Scbwab; et augmenté de documents inédits par V. A. 
Dauphiné. 11 i p. et 9 pi. Paris. 4 Tr. 

t BARLET (Ch.), professeur de $ciences commerciales et d'écotiomie 
politique à TAthénée royal de Liège. — Tenue des livres appliquée 
à la comptabilité des mines de houille, des hauts-foiimeaux et des 

' lisines à fer. In-8, x-219 p. Malines. 4 fr. 50 

BARRESWiL et GIRARD. Introduction au Dictionnaire de chimie 
industrielle, par MM. Barreswil et Aimé Girard, avec la collabora- 
tion de M. de Luca et MM. Berthelot, Bessant, Collinet, Govi, Hu- 
gard, baron de Liébig (de rinstitut]. Riche, Ruau et docteur So- 
brero ; tome i dil Dictionnaire. 2 vol. in-8^ yiii-984 p. et vignettes 
dans le texte. Paris. ' 15 fr. 

t BASSET (N.). — Guide pratique du fabricant de sucre, contenant 
rétude théorique et technique des sucres de toute provenance, la 
saccharimétrie chimique et optique, la description et l'étude cul- 
turale des plantes saccharifëres, les procédés usuels et manufactu- 
riers de Tindustrie sucrière, et les moyens d'améliorer les diverses 
parties de la fabrication ; avec de nombreuses figures intercalées 
dans le texte. In-8, xvi-848 p. Paris. 12 fr. 

BAUDOUIN (J. M.), ancien professeur de mathématiques à l'Univer- 
sité de France, etc. -— Considérations sur les machines à vapeur. 
ln-8, vni-Sb p. Paris. 

B.VUDUSSON. — Le Rapporteur exact, ou Tables des cordes de chaque 
angle, depuis une minute jusqu'à cent quatre-vingts degrés, pour 
un rayon de mille parties égales. Augmenté de la nouvelle division 
du cercle en parties centésimales, ou Tables des cordes de tous les 
arcs du demi-cercle, de dix minutes en dix minutes, avec une co- 
lonne des différences, au moyen de laquelle on peut prendre à 
vue les unités des minutes ; par C. M. R. G., l'un des anciens cal- 
culateurs des grandes tables trigonométriques du bureau du ca- 
dastre. A Tusagc des ingénieurs du cadastre, de ceux qui lèvent des 
plans au graphomètre et qui s'occupent de la gnomon ique. Qua- 
trième édition. In-i8, 177 p. Paris. 2 fr. 

BECQUEREL. ■— Etudes sur la conductibilité des liquides dans les 
tubes capillaires ; rhéostat destiné à la comparaison des grandes 
résistances. 

BEUGNIOT. — Mémoire sur une locomotive de montagne, système 
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Beugniot^ etc.; suivi du rapport de M. Lebleu^ ingénieur des mines. 
In-8, 97 p. et 9 tableaux. Mulhouse. 

Extrait dei Bulletina de la Société indutlrielle de Mulhouse. 

BEZON9 professeur de théorie de fabrique. — Dictionnaire général 
des tissus anciens et modernes, ouvrage où sont indiquées et clas- 
sées toutes les espèces de tissus connus jusqu'à ce jour, soit en 
France, soit à l'étranger, notamment dans Tlnde, la Chine, etc. 
Avec l'explication abrégée des moyens de fabrication et l'entente 
des matières, nature et apprêt, applicables à chaque tissu en par- 
ticulier. Deuxième édition. Tome 4. In-8, 384 p. Lyon. 7 fr. 50 

BIOT. — Sur l'importance de la science expérimentale dans les 
études qui ont pour objet l'histoire naturelle des végétaux. In-4, 
3 p. 

— Translation of the Sûrya-Siddhânta, etc. Traduction du Sûrya- 
Siddhftnta, traité classique de l'astronomie indienne, avec des notes 
et un appendice, par le Rév. E. B. Burgess, ancien missionnaire 
bap liste dans l'Inde, avec l'assistance du comité de publication de 
la Société orientale d'Amérique. 1 vol. in-8 de 335 p., avec des fi- 
gures explicatives réparties dans le texte. Imprimé à New-Haven, 
Gonnecticut, 1860. Articles de M. J. B. Biot, extraits du Journal 
des savants (cahiers d'août, octobre, novembre et décembre 1860). 
In-4, 58 p. Paris. 

BOHIERRE, docteur es sciences, professeur de cbimie. — Etudes chi- 
miques sur rétamage des vases destinés aux usages alimentaires. 
In- 8, 26 p. 

fiOCHET, ingénieur des mines. — Mécanique. Nouvelles recherches 
expérimentales sur le frottement de glissement, spécialement sur 
les rails de chemins de fer, dans des circonstances très-diverses. 
In-8, xi-95 p. et pi. Paris. 5 fr. 

f BOILEÂU (P.). — Instruction pratique sur les scieries. 1 vol. 
in-8, 108 p. et 4 pi. in-fol. 5 fr 

BONA. — Manuel des constructions rurales. Troisième édition. 1 \o\. 
in-i8 de 296 p. et 200 figures. 3 fr. 30 

BONCENNE, juge au tribunal civil de Fontenay (Vendée). — Cours 
élémentaire d'horticulture ; i'« année. Organisation des végétaux; 
culture potagère; culture des fleurs. Deuxième édition. In-i2, 
152 p. et vignettes. 75 c. 

BOULEY (H.), professeur de chimie à TÉcole impériale d'Alfort, etc., 
et M. A. SANSON, ex-chef de service de pharmacologie, etc., à 
l'École vétérinaire de Toulouse. — Mémorial thérapeutique du vé- 
térinaire praticien pour Tannée 1861, indication sommaire de$ 
moyens de traitement à opposer aux maladies des diverses espèces 
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d*animaux domesliques, avec les doses des médicaments et leurs for- 
mules magistrales. In-24^ 192 p. et 138 p. d'agenda. Paris. 1 fr. 75 

BOUQUET. — La Culture des abeilles^ mise, avec ses principes et 
tous ses perfectionnements, à la portée des habitants des campa- 
gnes^ par le moyen d'une nouvelle ruche en paille à divisions per- 
pendiculaires, etc. In-12, xx-224 p., 4 pi. Lyon. 2 fr. 

t BOUSSINGAULT, membre de l'Institut. — Agronomie, chimie agri- 
cole et physiologie. Deuxième édition, revue et considérablement 
augmentée. Tome 2. ln-8, 400 p., 3 pi. Paris. 5 fr. 

— Sur les gisements du guano dans les ilôts et sur les côtes de Tocéan 
Pacifique. 

Annales da Conaenraloire, t. I, 8« nanéro. 

t BRÉART, lieutenant de vaisseau. — Manuel du gréement et de la 
manœuvre, pour servir au brevet de capitaine au long cours et de 
maître au cabotage, suivi de notes utiles à tous les marins. 1 vol. 
grand in-8, 344 p., avec atlas. 10 fr. 

BRETON (de Champ), ingénieur au corps impérial des ponts et 
chaussées. — Traité du nivellement, comprenant la théorie et la 
pratique du nivellement ordinaire et des nivellements expéditifs, 
dits préparatoires ou de reconnaissance. Deuxième édition, revue, 
corrigée et augmentée. 1 vol. in-8, xx-336 p. el 4 pi. Paris. 5 fr. 

t BURAT (Amédée). — Le Matériel des houillères en France et en 
Belgique. Descriptions des appareils, machines et constructions 
employés pour exploiter la houille. In-8 de 324 p., avec atlas in- 
fol. de 77 pi. Liège. 60 fr. 

^ Situation de Tindustrie houillère en 1860. Comité des houillères 
françaises, ln-8, 143 p. Paris. 2 fr. 50 

BUREAU (Th.). — Manuel des chauffeurs et conducteurs de machines 
à vapeur, comprenant la description, la conduite, l'entretien et les 
dérangements des machines à vapeur fîxes employées dans l'in- 
dustrie. In-12 de 163 p., avec 103 figures. Gand. 3 fr. 

BURY, avocat.^ Traité de la législation des mines, des minières, des 
usines et des carrières en Belgique et en France, ou Commentaire 
théorique et pratique <le la loi du 21 avril 1810, et des lois et rè- 
glements qui s'y rattachent. 2 vol. in-8« ensemble, 842 p. Liège. 

18 fr. 

c 

CAILLET (V.^, examinateur de la marine. — Traité de navigation à 
l'usage des officiers de la marine militaire et de la marine du com- 
merce. Partie élémentaire, comprenant la 1'" année d'études à 
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TÊcole navale et le cours des écoles d'hydrographie. Troisième édi- 
tion, revue et corrigée. In-8, iii-339 p. Vannes. 9 fr. 

CASANOVA, professeur d'agriculture à l'École impériale de la Saul- 
saie. — Manuel de la charrue, ln-18 jésus, 480 p. et vignettes. 
Paris. 2 fr. 50 

t CASTOR (A.), entrepreneur de travaux publics. — Recueil d'appa- 
reils à vapeur employés aux travaux de navigation et de chemins 
de fer. Précédé d'un rapport sur les travaux de fondation du pont 
du Rhin, par M. Baude, inspecteur général des ponts et chaussées. 
Grand in-S^ xu-127 p. 40 fr. 

t CHALLETON DE BRUGHAT. — L'Art du briqueUer. 1 vol. in-8, 
370 p., et atlas in-8 de 32 pi. doubles. 7 fr, 50 

CHANTREL (J.). — Le Télégraphe électrique. Deuxième édition. In- 
12, 71 p., 1 grav. Lille. 

CHARLES (L.). ^ La Peinture sur verre au seizième siècle et à notre 
époque. Recherches sur les anciens procédés. In-8., 56 p. Le Mans. 

Extrait du Bulletin de la Société d*agricuUure, sciences et arts, de la Sarthe. 

CLARINVAL (E.), capitaine d'artillerie, etc. — Cours de mécanique 
appliquée. Leçons sur la résistance des matériaux, considérée au 
point de vue pratique. In-8, 138 p. et pL pour les fig. 4 à 13. 
Paris. 7 fr. 50 

f COIGNET. — Des béions agglomérés appliqués à l'art de construire. 
Mémoire adressé à la commission des arts insalubres de FAcadé- 
mie des sciences, pour concourir au prix Montyon. In-8, 72 p. 
Paris. 4 fr. 

CONNEAU (le docteur). — Quelques mots sur la question des câbles 
électriques sous- marins. In-8, 8 p. Paris. 

COiNSElL SUPÉRIEUR de l'agriculture, du commerce et des travaux 
publics. Enquête. Traité de commerce avec l'Angleterre. Actes et 
documents. (Ministère de l'agriculture, du commerce, etc.) In-4, 
Lxvii-302 p. Paris. 

— Tome 4. Industries textiles. Coton, ln-4, xix-808 p. Paris. 

CORDOIN (L.), architecte vérificateur. — Tarif usuel, selon le sys- 
tème métrique, pour la réduction des bois carrés et des bois en 
grume, mesurés de 3 en 3 centimètres pour les grosseurs, et de 25 
en 25 pour les longueurs, conformément à la délibération de l'as- 
semblée générale des entrepreneurs de charpente du département 
de la Seine. Neuvième édition. In-12, 144 p. et pi. Paris. 3 fr. 

COSSON et GERMAIN DE SAINT-PIERRE (docteur en médecine).— 
Flore des environs de Paris, ou Description des plantes qui crois- 
sent spontanément dans cette région, et de celles qui y sont gêné- 
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ralement cultivëes, accompagnée de tableaux synoptiques condui- 
sant à la détermination des familles, des genres et des espèces, et 
d'une carte des environs de Paris. Deuxième édition. 1*' fascicule. 
ln-8, 664 p. Paris. 10 fr. 

La Flore des envtroni de Paris formera un vo'ame in>8, d'environ 1000 pages da 
prix de 15 fr. On paye iO fr. en retirant cette pre iiière partie. Le deutième fascieale, 
qni terminera TouTrage, paraîtra dans le courant du mois de mai, et sera vendu 5 fr. 

COSTE, membre de Flnstitut, professeur au collège de France. — 
Voyage d'exploration sur le littoral de la France et de Tltalie. 
2<> édition suivie de nouveaux documents sur les pêches fluviales 
et marines, pnbliée par ordre de S. M. l'Empereur sous les auspices 
de S. E. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux 
publics. 1 vol. in-4, 291 pages, 30 figures et 3 cartes. Imprimerie 
impériale. 

t CRINIER (G.), conducteur principal des ponts et chaussées* — 
Notice sur les frais d'entretien des chaussées en empierrement. 
ln-8, 19 p. Saint-Nicolas. 2 fr. 

Extrait du Portefeuille des conducteurs des ponts et chausisées et des gardes-mines, 
2« série, numéros 3, 4 et 7. 

D 

DARDIN (G.), professeur de dessin industriel, etc. —Cours de dessin 
industriel. l'« partie, géométrie graphique. Choix d'exercices con- 
Tenant aux écoles primaires supérieures, spécialement destinés 
aux élèves des classes de dessin industriel, d'apprentis et d'adultes, 
et à ceux des écoles professionnelles. In-fol., 10 p. Paris. 

Cette première partie se compose de 10 feuilles demi-jésus« eontenont 110 exercices 
ou tracés géométriques, dont l'application immédiate se rencontre dans les arts et le 
dessin industriel. La description complète du tracé accompagne, sur la planche même, 
chacune des figures. 

DEGOUSIÏE et LAURENT, ingénieurs civils, etc. — Guide du son- 
deur, ou Traité théorique et pratique des sondages. Ouvrage ac- 
compagné d'un grand nombre de figures dans le texte et d'un 
atlas. Deuxième édition, revue, corrigée et considérablement aug- 
mentée. 2 vol. in-8, xu-103i p. et atlas in-8 de 60 pi. doubles. 
Paris. 30 fr. 

DELVINCOURT, avocat. — Livre des entrepreneurs et concession- 
naires de travaux publics, contentieux, administratif, en matière 
de travaux publics. Troisième édition, entièrement refondue. In-8, 
ni-576 p. Paris. 10 fr. 

f DEMANET (A.), lieutenant-colonel du génie. —Cours de construc- 
tion. Deuxième édition, entièrement refondue et considérablement 
augmentée. 1«' volume. r« section. Grand in-8, 324 p. Corbeil. 
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L'ourrage formera S forts Tolumes d'enTiron 600 p., accompagpQét d'un atlas ia-fol. 
de 60 p. gravées. Le prix de TouTrage, pour les souscripteurs, est fixé à 60 fr. 

DESTREMX DE SÂINT-GHRISTOL (Léonce), membre de l'Académie 
du Gard. (Agriculture méridionale). — Essai d'économie rurale et 
d'agriculture pratique. Deuxième édition. In-8^ xYm-326 p. Alais. 
Devis pour la construction des salles d'asile, avec atlas de plans- 
modèles proposés par le comité central de patronage des salles 
d'asile^ et approuvés par S. Exe. le ministre de l'instruction pu- 
blique et des cultes . (Ministère de l'instruction publique et des 
cultes.) ln-8, 250 p. Paris. 12 fr. 

DIDION (le général). ~ Traité de balistique. Deuxième édition, revue 
et augmentée, i vol. in*8 de 603 p. et 6 pi. contenant 5S figures. 

^Ofr. 

t DUBIEF (L. F.}, distillateur. — Le Liquoriste des dames, ou l'Art 
de préparer en quelques instants toutes sortes de liqueurs de table 
et des parfums de toilette, avec toutes les Qeurs cultivées dans les 
jardins, suivi de procédés très-simples et expérimentés pour mettre 
les fruits à l'eau-de-vie, faire des liqueurs et des ratafias, des vins 
de dessert, des sirops, etc. i vol. in- 12, 108 p. 2 fr. 50 

DZIKOWSKI. — Nouveaux Tarifs de cubage des bois donnant en me- 
sures décimales : i** le volume cylindrique ou en grume de tous 
les bois abattus ou sur pied; 2" le volume des mêmes pièces au 
quart sans déduction, au sixième déduit, et au cinquième déduit; 
3° la réduction du mètre cube et des fractions du mètre cube en 
solives et en pieds cubes, ln-12, xn-106. Nancy. 



E 

ELLUIN (fils), agrégé en médecine vétérinaire. — Nouveau Manuel 
pratique indispensable aux propriétaires d'animaux. Instructions 
pratiques mises à la portée de toutes les intelligences, pour traiter 
soi-même les affections et les maladies les plus fréquentes et les 
plus subtiles. In-i8, vi-220 p. Caen. 1 fr. 75 



FAVEREAU (L. F.), architecte expert, mécanicien. — Code du meu- 
nier, ou Législation applicable aux moulins à farine. Traité des 
règles à observer dans la création d'un moulin à farine, dans la 
composition de son mécanisme, dans la location et la jouissance. 
In-18 Jésus, xiv-3t6 p. Paris. 3 fr. 

t FRANQUOY (J.), ingénieur. — Des progrès de la fabrication du fer 
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dans le pays de Liège. Mémoire couronné par la Société libre 
d'émulation de Liège, i yoI. in-8, 146 p. 1861. Liège. 3 fr. 50 
FUCHS (le docteur J. N.),de Munich. — La Stéréochromie, peinture 
monumentale^ traduite de Tallemand par L. D,, avec le concours 
de ses amis G.^ S. et W.^ et précédée de quelques notes sur lasi- 
licatisation appliquée à la conservation des moxuiments; par Léon 
Dalemagne. In-8^ 111 p. et portraits. Paris. 2 fr. 

G 

GAUDRT^ ingénieur civil. — Note sur le steamer américain l'Adrich 
tic. lîi'B, 20 p. Neuilly. 

Extrait des Hémoiret de la Sooiété des ingéaieurt cirils. 

f GENEVOIX (E.), pharmacien de l'« classe. -* La Goutte et l'Huile 
de marrons d'Inde. Grand in- 18^ 80 p. Paris. 50 fr. 

GIRARDIN^ professeur à la Faculté des sciences de Lille. — Leçons 

de Chimie élémentaire appliquée aux arts industriels. Quatrième 

édition^ refondue^ avec échantillons de teinture et d'indiennes. 

En vente: Tome 1^% Chimie inorganique. 1 fort vol. in-8. 15 fr. 

Tome 2> Chimie organique, 1^' fas.^ p. i à 412. 8 fr. 

t GOURNERIE (de La). — Notice sur le canal du Gange. 

Annalea du ConaerTatoire, I» année, &» 4. 

GOUVENOT. — Tarif de solivage des bois en grume, au cinquième 
et au sixième réduit, et des bois carrés. Ouvrage indispensable aux 
marchands de bois, agents forestiers, maîtres de forges, entre- 
preneurs de bâtiments, charpentiers, etc. Sixième édition, aug- 
menté^e du solivage des cercles. In-12, 80 p. Nancy. 50 c. 

t GRAEFF, ingénieur en chef des ponts et chaussées. — Construction 
des canaux et des chemins de fer. Travaux exécutés, dans les 
Vosges, au chemin de fer de Paris à Strasbourg, et au canal de la 
Marne au Rhin. Analyse détaillée et classement méthodique des 
dépenses faites pour ces travaux. 1 vol. in-8. 371 p. et atlas de 
6 pi. in-P». 15 fr. 

GREFF (Michel). — Catéchisme agricole à l'usage des écoles rurales, 
augmenté de notions de jardinage et d'arboriculture. Huitième 
édition. In-12, 143 p. MeU. 60 c. 

f GUETTIER, ingénieur et directeur de fonderies. * De l'emploi 
pratique et raisonné de la fonte de fer dans les constructions, re- 
cueil d'expériences, d'études et d'observations pratiques adressé 
aux ingénieurs, aux architectes, aux consti'ucteurs et à toutes 
les personnes appelées à se servir de la fonte, ln-8, vin-55i p. 
Atlas de 24 pi. CorbeiL 30 fr. 
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GUYOT, docteur. — Culture de la vigne et vinlftcallon. Deuxième 
édition. Grandin-i8 anglais, yni-422 p. Paris. 3 fr. 50 

H 

II\RDY (J. A.), jardinier en chef honoraire des Jardins du Luxem- 
bourg. — Traité de la taille des arbres fruitiers^ suivis de la des- 
cription des greffes employées dans leur culture^ avec 126 grav. 
intercalées dans le texte. Cinquième édition. In-8> xv-384 p. 
Paris. 5 fr. 50 

IIATON DE LA GOUPILLÏÈRE, ingénieur des mines, professeur de 
mécanique à l'Ecole impériale des mines, etc. — Traité théorique 
et pratique des engrenages. In-8, viii-SS p. Paris. 3 fr. 50 

IIEUZÉ , professeur à l'Ecole impériale de Grignon. — L'Année 
agricole, almanach illustré des comices, des propriétaires et des 
fermiers, ou Revue annuelle des travaux agricoles , des études 
scienfiflques, des expériences des plantes nouvelles et appareils 
récemment inventés. 2* année. In-18 jésus, 466 p. et Ûg. dans le 
texte. Paris. 3 fr. 50 

IIUSSON (E.), professem* de zootechnie à FËcole de médecine vété- 
rinaire de TÉtat, etc. — Revue populaire des Sciences, principale- 
ment dans leurs rapports avec la production agricole, la santé de 
rhommc et des animaux, et de Téconomie domestique, chimie, 
physique, haras, agriculture, etc. 3* anuée^ 12 cahiers avec pi. 
In-8. 8 fr. 



JACQUE (Ch.). —Le Poulailler. 2« édition. 1 vol. in-12, avec 120 gra- 
vures. 3 fr. 50 



LA BLANCHËRE (de), peintre et photographe. — L'art du photo- 
gi*aphe, comprenant les procédés complets sur papier et sur glaces 
négatifs et positifs. Deuxième édition, revue et augmentée. In-8. 
318 p. Paris. 5 fr. 

f LABOULAYE (Gh.), ancien élève de l'École polytechnique, mem- 
bre du Comité des arts mécaniques, de la Société d'encourage- 
ment pour riudustrie nationale. — Complément du Dictionnaire 
des arts et manufactures. Tableau des progrès récents de l'indus- 
trie, révélés par les Expositions universelles de 1854 et 1855. 
Ouvrage nécessaire aux acquéreurs du Dictionnaire des arts et 
manufactures. 
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SOmAinE DES PRINCIPALES MATIÈRES CONTENUES DANS LES TROIS DKRmÈAES^ 
LIVRAISONS. ' . * 

Telatar*. -^ Th«rmomèfr«. — Toars. — Tayaax soMorM. — Tayaax d« plomb. ^ 
Vélocipèdes. » V«iTeH«a. — VldAogcs. -- VolomlooHiétrM. 

ART INDUSTRIEL. — I>e rimportance de l'art dans l'indastrie. — Des muiéei d*art 
industriel. — Des vases grecs et des Tases chinois. — Classiflcalion. — Éléments de 
Fart industriel. — De la méthode propre à son étude. — Étude des styles d'AacHiTsc- 
■maa. Caractères de Parchitecture : Égyptienne^ Grecque^ Romaine^ Byxantine , 
Gothique, de la Renaissance, Louis XI V, Louis XY, Époque actuelle. — Styles 
orientaux : Architecture Mauresque » Indoue, Chinoise. ^~ Succession des styles 
dans les industries qui relèTent de Tarcbitectute : Meubles^ Céramique et Verrerie. 
— Succession des styles dans la scDLrTCBB et les industries qui en relèvent : les 
Bronzes, VOrfévrerie, la Bijouterie. — Industries qui relèvent de la pamToas : 
Impression, Typographie, Calligraphie, Lithographie, Photographie, — Applica- 
ion des couleurs : Papier peistt^ ïmpresiÙM sur étoffes. Peinture, -~ Des combinai- 
sons : Mosaïques, Vitraux. 

L'ouvrage complet forme un fort Tolume à deux tolonnes, illustré de 600 gravures sur 
bois, renfermant la matière de 10 vol. in -8 ordinaires. 21 fr. 

Il livraisons de 80 pages chacune. Chaque livraisan. S fr. 

Sauf les trois dernières, qui se rendent réunies : 6 fr. 

— Traité de cinématique, Théorie des mécanismes, ou Guide du 
mécanicien. 1 vol. in-8, xliv-910 p. et 800 bois dans le texte. Paris. 

15 fr. 

Bibliothèque des arts et manufactures. 

— Du tracé mécanique des courbes. 

— Chaleurs spécifiques des gaz et des vapeurs. 

Ces deux derniers extraits des Annales du Conservatoire. l'« année, 3« numéro. 

LAMÉ-FLEURY (E.), ingénieur au corps impérial des mines. — Code 
annoté des chemins de fer en exploitation^ ou Recueil métho- 
dique et chronologique des lois, décrets, ordonnances, arrêtés, etc., 
concernant l'exploitation technique et commerciale des chemins 
de fer, publié, annoté au moyen de décisions des autorités admi- 
nistrative et judiciaire, et mis en ordre. In-8. xiv-70i p. Paris. 

LAURENS et THOMAS, ingénieurs à Paris. — Production de la va- 
peur. Chaudière tubulaire à foyer amovible, ln-8, 14 p. et pi. 
Paris. 1 fr. 

Extrait du Génie industriel de MV. Armeogaud frères. 

LAVERGNE (M. L. de), membre de l'Institut, etc. ^ Économie ru- 
rale de la France depuis 1789. Deuxième édition , revue et aug- 
mentée. Grand in-18, xi-iTS p. Paris. 3 fr. 50 

Bibliothèque des sciences morales et politiques. 

i.EBEUF, membre de plusieurs sociétés savantes. — Traité de Tamé- > 
lipration des liquides, tels que vins, alcools, eaux-de-vie, liqueurs, ^ 
kirschs, rhums^ bièi'es, cidres, poirés et vinaigres , contenant les * 
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meilleares recettes pour la fabrication des liqueurs avec ou sans 
distillation^ les vins de liqueur^ sirops^ vinaigres^ etc. ; la manière 
de déguster^ reconnaître et classer les vins. In-18^ 184 p. Paris. 

t LEFOUR, inspecteur général de l'agiiculture. — 300 problèmes 
agricoles^ calculs et faits pratiques d'économie rurale pour les cul- 
tivateurs et les écoles primaires^ avec les solutions, par M. Dusu- 
zeau^ sous-directeur de la ferme école du Mesnil-Saint-Firmin ; 
des tableaux des concours régionaux de 1864, 1862 et 1863^ et de 
l'enseignement agricole. Grand in-18, 36 p. Paris. 50 c. 

le; HARDY DE BEAULIEU, professeur à l'École des mines du Hai- 
naut. — Guide minéralogique et paléontologique dans le Hainaut 
et l'Entre-Sambre-et-Meuse. 1 vol. in-8, 120 p. 1861. Liège. 2 fr. 50 

LEROUX. — Études sur les machines électro-magnétiques et ma- 
gnéto-électriques. 

Annales du Conserratoire . ire année, no 3. 

LEYMERIE, professeur à la Faculté des sciences de Toulouse. — 
Éléments de minéralogie et de géologie^ comprenant la classifica- 
tion et la description des espèces minérales essentielles et des 
roches importantes, et une table explicative des fossiles. In-12, 
xvni-685 p. Toulouse. 

LORIN. — Indicateur de la fabrique de soierie^ des industries qui 
s'y rattachent et du commerce des tissus. ln-16y 124 p. Lyon. 1 fr. 50 

t LOVE (G. H.}^ ingénieur civil, etc.— Essai sur l'identité des agents 
qui produisent le son^ la chaleur, la lumière, l'électricité, etc. 
1n-8^ xix-296 p. Neuilly. 6 fr. 

M 

t MARIOT-DIDIEUX , vétérinaire en premier aux remontes de 
l'armée. — Éducation lucrative des poules^ ou Traité raisonné de 
gallino-culture. In-18 jésus, xn-444 p. Corbeil. 3 fr. 50 

MATHIEU (Aug.), inspecteur des forêts. — Flore forestière. Descrip- 
tion et histoire des végétaux ligneux qui croissent spontanément 
en France^ et des essences importantes de TAlgérie, suivies d'une 
méthode analytique pour en déterminer les principales espèces 
pendant Fhiver, et précédées d'un dictionnaire des mots tech- 
niques. Deuxième édition, revue et augmentée. \n-S, xxxii-453 p. 
Nancy. 9 fr. 

MATHIEU DE DOMBASLE. — Annales agricoles de Roville, ou Mé- 
langes d'agriculture, d'économie rurale et de législation agricole. 
1'* livraison. Quatrième édition, ln-8, xu-412 p.^ 4 pi. Nancy. 

7 fr. 50 
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•{- Mémoire et compte rendu des travaux de la Société des ingénieurs 
cîtIIs, fondée le 4 mars 1848, reconnue d'utilité publique par dé- 
cret impérial du 22 décembre 1860. 2* série, 13* année^ 4« cahier. 
Octobre^ novembre, décembre 1860. 1 vol. in-8 de 165 p. jésus^ 
avec 1 pi. grand in-foL 5 fr. 

Prix de rabonDementi pa^aonée. 80 Tr. 

MEURDRA (M. H.), capitaine du génie, professeur d'art militaire à 
rÉcole impériale d'application de rartillerie et du génie. — Ponts 
militaires et passages de rivières, i vol. in-8^ 242 p-, 12 p^ 8 fr. 

MOLL et GAYOT. — Encyclopédie pratique de l'agriculteur, sous la 
dûection de MM. L. Moll, professeur d'agriculture, etc., et Ëug. 
Gayot , ancien directeur de l'administration des haras. T. 4. 
Biberon-Charrue. In-8, 476 p., avec figures dans le texte. 
Paris. 7 fr. 

— Tome 5. Chartil-Cytise. In-8, 471 p. Paris. 7 fr. 

f MONGÉ,. constructeur. — Constructions en fer. Nouveau cours 
pratique et économique de constructions en fer, traite contenant 
de nouvelles applications sur cet art, applicables à la construction 
des travaux publics, des chemins de fer et des travaux civils, avec 
allas et texte, devis descr^tif et explicatif, des prix au kilogramme, 
à la pièce, au mètre carré et au mètre courant, suivi de nouvelles 
formules pratiques pour la résistance. In-4, 60 p. et 9 pi. in-4 dou- 
ble. Saint-Denis. 12 fr. 50 

t MORIN. — Études sur la ventilation. 

Annales du «onsenratoire. lr« année, no 4. 

t MORIN et PAYEN. — Rapport sur le procédé d'extraction du sucre 
de betteraves, de MM. Possoz et Périer. 

Annales du Consertatoire. l'« année, no 4. 

*f MUFFAT père, ingénieur. — Collection de machines à vapeur 
pour études de dessins et de lavis, contenant les principaux types 
de machines employées actuellement dans Tindustrie, dessinées et 
gravées sous la direction de Muffat père, par Charles Bride. 

Première livraison, 

PI. 1. Machine de Cornouaillea.— PI. 1. Locomobilei système Rouffet. — PI. 3. Loco- 
moti?e à grande vitesse, système Cramplon. — > Pi. 4. Maehine à balancier, système 
Wolff. 

Deuxième livraison, 
PI. I. Machine horizontale. — PL t. Machine Terticale. — PI. 8. Machine oscillante 
pour bateau.- Pi. 4. Maehine i air dilaté de M. Lenoir. —PU 5. Machines à Tapeurs 
combinées de M. Du Tremblay. 

Prix de la IiTraison : noire, 7 fr. — Coloriée, 40 fr. 
Prix de chaque pi. : noire, 2 fr. 25 — Coloriée, 3 fr. 

t MULDER (G .J.), professeur de chimie à l'Université d'Ulrecht. — 
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De la Bière* Sa composition chimique, sa fabrication^ son emploi 
comme boisson. Traduit du hollandais avec le concours de l'auteur, 
par Aug. Delondre, ancien préparateur de chimie au Muséum 
d'histoire naturelle. 1 vol. in-18 de 460 p. .5 fr« 

MULLER et LENCAUCHEZ, ingénieurs civils. — Métallurgie du âne. 
Nouvelle méthode de traitement au haut^ourneau à cuve, ln-8, 
28 p. Paris. 2 fr. 50 

Extrait de la Publication iodustrieUe de H. Armengaud aine. 

N 

t NOUVELLES ANNALES D'AGRICULTURE, par M. Oppermann, ingé- 
nieur. — Revue des fermes impériales, organe de la compagnie 
des constructions rurales économiques,^ de la compagnie générale 
du drainage et de la Société d'acclimatation. 3* année, f semes- 
tre. Prix de l'année, 15 fr. (Parait mensuellement.) 

NOUVELLES ANNALES DE LA CONSTRUCTION. Publication rapide 
et économique des documents les plus récents et les plus intéres- 
sants relatifs à la construction française et étrangère. 6^ année. 
184 p. in-ful. à 2 colonnes et 54 pi. in-fol. G. A Oppermann, an- 
cien ingéniem* des ponts et chaussées, directeur. L'année. 15 fir; 



ODART. — Manuel du vigneron. Exposé des divers procédés de cul- 
ture de la vigne et de la vinification dans les vignobles les plus 
renommés, d'où Ton a déduit, à l'aide d'une longue pratique, la 
méthode rationnelle. Troisième édition. Grand in-18 anglais, 
358 p. Paris. 4 fr. 50 



f PAYEN. —Rapport de la Commission des blés d'Egypte à S. E. M. le 
ministre de l'agriculture. Blés et farines en 1860. Nouvelles obser- 
vations sur la conservation des céréales, suivant la méthode des 
moyettes, et sur le fauchage des blés avant leur maturité. 

■J- — Mémoire sur la conservation des bois. 

Annales du Conservatoire. {*• année, n<<* 3 et 4. 

t PELOUZE et FREMY, membres de l'Institut, etc. — Traité de 
chimie générale, analytique, industrielle et agricole. Troisième 
édition, entièrement refondue, avec ûguies dans le texte. Tome i • 
Métalloïdes. 1 voL in-8, 1080 p. 15 fr. 
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— Tome 4. Chimie organique. 1'* part. : Analyse, Acides. Alcaloïdes^ 
Corps neutres. In-8^ 7i0p. 10 fr. 

Cette édilioD^ura 6 volumes. Les tomes 1 à 3 seront consacrés à la chimie Inorganique ; 
les tomes 4 i 6 à la chimie organique. Les deux parties sont publiées simultanément. 

-f PERDONNET et POLONCEAU. — Portefeuille de l'ingénieur des 
chemins de fer, par M. Auguste Perdonnet, professeur à TÉcole 
centrale des arts et manufactures, etc^ et M. Camille Polonceau, 
ingénieur en chef, régisseur de la traction du chemin de fer d'Or- 
léans. Deuxième édition, revue, corrigée et augmentée, par M. A. 
Perdonnet. Légendes. In-8 , 223 p., et atlas de 170 pi. in-fol. 
Prix, pour les souscripteurs : 125 fr. 

Le Tolume de texte et celui de documents paraîtront dans l'année. 

-— Nouveau Portefeuille de l'ingénieur des chemins de fer. 8" et 
livraison. Textes, documents, 48 p. in-8. (Légendes explicatives des 
O^planches, 48 p. in-8.) 24 pi. in-fol. 
Prix de la livraison, pour les souscripteurs : 15 fr. 

Cette partie du Portefeuille aura douze livraisons; chaque Ihraison comprenant douze 
planches gravées. La partie imprimée sera composée d'un volume de 500 à 600 pages 
de texte proprement dit, d'un volume de documents, comprenant à peu près le 
même nombre de pages, et enfin d'un volume de légendes. 

Pour éviter la publication de nouvelles éditions, il sera, chaque année, publié un ap- 
pendice indiquant les progrès de Tindustrie des chemins de fer. 

PERSOZ, DE LUYNES et SALVÉTAT. — Recherches sur les ma- 
tières tinctoriales dérivées de l'aniline. 

Annales du Conservatoire, ^o 4. 

PICCOLPASSL— Les troys lihvresde l'art du potier, esquels se traicie 
non-seulement de la practique, mais briefvement de tous les se- 
cretz de ceste chotise qui iouxte mes huy a estée tousiours tenue 
celée du cavalier Ciprian Piccolpassi, Durantoys (1147), translatés 
de l'italien en langue françoyse par maistre Glaudius Popelyn, Pa- 
risien. ln-4, xn-91 p. et 39 pi. Paris. 25 fr. 

f PISTTE (Louis), rédacteur du Journal des fabricants de papier, 
chevalier de l'Aigle rouge. — Manuel du directeur, du contre-maître 
et des chefs d'ateliers de papeterie , contenant la description de 
moyens pratiques pour convertir le chiffon et diverses plantes en 
papier, avec un appendice sur les succédanés. 1 vol. grand in-8 de 
342 p. et appendice contenant 63 pages de texte et 1 fort vol. d'é- 
chantillons. ' 25 fr. 

— Die Fabrication des Papieres aus Stroh, Heu, Holz, Brennesseln, 
Ginster, BaumbIsBttern, Quecke, Farrenkraut, Maulbeerblœttern, 
Aloe, Palmen^ Spart, Leder, Torf und vielen andern Substanzen. Im 
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Grossen, nach zahlreichen Versuchen beschrieben und mit 300 
Mustern Ton verschiedenen Paptersorten bewiesen , nebst einer 
Beschreibung der Papierfabrikation im Allgemeinen mit 24 Abbil- 
dungen fur FabriJ^anten und aile Freunde der Fortschritte in Gul- 
tur und Industrie. Zweite sehr vermehrte und verbesserte Âuflage 
2 Band. gr. in-8. 45 fr. 

t PORTEFEUILLE des conducteurs des ponts et chaussées et des gar- 
des-mines. 2* série, n® 9. Sommaire, texte. Notes et documents: Note 
sur un appareil à barder les pierres, par M. Cuvillier. Des acque- 
ducs sous remblai (suite), par M. Faivre. Mélanges : Fragments de 
métallurgie (suite), par M. Calabre. De l'usage du baromètre dans 
les opérations, traduit de l'anglais par M. Desfrenne. Moisson- 
neuse et faucheuse à bras, par M. Legros. 8 p. in-fol. à 2 colonnes^ 
et 3 planches in-fol. Prix de l'abonnement : 22 f^. 

PORTEFEUILLE économique des machines, de l'outillage et du ma- 
tériel relatifs à la construction, aux chemins de fer, aux routes, à 
l'agriculture, à la navigation, aux mines, aux télégraphes, etc., 
par G. A. Oppermann , ancien ingénieur des ponts et chaussées, 
directeur. — Année 1860. Tome 5. 184 p. in-fol. et 54 pi. in-fol. 
L*année: 15 fr. 

PORRO (neveu), ingénieur civil. — Guide pratique de tachéométrie. 
ln-8, 80 p., 7 modèles. Neuilly. 

Prix de règlement applicable aux travaux de bâtiments exécutés 
en 1861, établis par le service de vérification et de règlement de 
la préfecture de la Seine. Édition de 1861. In-4% 218 p. Paris. 

10 fr. 

PUILLE (d'Amiens), professeur de sciences physiques appliquées. — 
Petite Agriculture par demandes et par réponses ; nouveau caté- 
chisme agricole à l'usage des écoles primaires ; avec la révision de 
MM. Jarre, vice-président de la Société d'agriculture du Cher, et 
Auclerc, membre honoraire de la même Société. Nouvelle édition. 
In-18, 144 p. Paris. , 75 c. 

R 

t REDTENBACHER (F.), directeur de l'École polytechnique de Carls- 
ruhe, conseiller de la cour grand-ducale de Bade, etc., etc. — 
Résultats scientifiques et pratiques destinés à la construction des 
machines. Traduit de Fallemand sur la quatrième édition. 1 vol. 
in-8, 479 p. et atlas de 41 pi. 22 fr. 

REGNAULT (J.). — Manuel des conducteurs des ponts et chaussées et 
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des agents Tayers, rédigé d'après le programme officiel des études 
mathématiques. Troisième édition» revue et corrigée. In-8» m- 
396 p.» i2 p(. Piiris. 7 flr. 

REGNAULT (El), professeur à l'École impériale forestière^ etc. — 
Traité de topographie et de géodésie» spécialement appliquées aux 
opérations forestières. Deuxième édition, ln-8» 345 p., 8 pi. Nancy. 

RIEMBAULT (le docteur A.)» médecin de THÔtel-Dieu de Saint- 
Etienne. — Hygiène des ouvriers mineurs dans les exploitations 
houillères. In-8, xin-316 p. Paris. 4 fr. 50 

RIVOT^ ingénieur» professeur de docimasie & l'École des mines. — 
Docimasie. Traité d'analyse des substances minérales à Tusage des 
ingénieurs des mines et des directeurs de mines et d'usines. Tome I . 
Métalloïdes, ln-8» vii-607 p. et pi. Paris, 12 fr. 



SAGG (docteur)» ancien professeur de chimie.— Essai sur la garance. 
In-8, 103 p. Paris. 3 fr. 50 

SEELIGMAN (Ch.)» chimiste du service municipal de la ville de Lyon. 
— Essai chimique sur les eaux potables approprié aux eaux de la 
ville de Lyon. Deuxième mémoire présenté à la Société impériale 
d'agriculture» d'histoire naturelle et des arts utiles de Lyon. In-8, 
41 p. Lyon. 

Eitraii des Annalei <T« la Société impériale d'agriculture, d*bittoire natnreUe et det 
aiU itflea dé L7011. 1860. 

t SMITH'S.— Guide pratique du teinturier. (Contenant les recettes 
pratiques pour la teinture des cobourgs glacés» orléans satinés» 
Orléans et cobourgs» chaînes noires et blanches» mérinos» laines» 
flanelles» napolitaines» draps. 250 recettes» dont la plupart sont 
accompagnées d'échantillons^ suivi d'un traité de teinture au fou- 
lard. 1 vol. in-8» 99 p. Relié. 25 fr. 

STURM» membre de l'Institut. ^ Ck>iurs de mécanique de l'École po* 
lytechnique» publié d'après le vœu de l'auteur, par M. E. Prouhet, 
répétiteur à Vtcole polytechnique. Tome 1*'. ln-8. xii-330 p. 
Paris. 2 vol. 12 fr. 



THIRT (Louis). — Données sur Texploltation de la houille dans la 
province de Liège. Réfutation à l'aide de faits pratiques» en ce qui 
a rapport au bassin de Liège. Du Mémoire de M. Emile Tonneau 

9 



ISO BIBLIOGBAPHIE LÂCBOIX 

sur l*exploitation de la houille en Belgique. Une brochure in-8 
de 30 p. Liège. 

TISSERANT, professeur à l'École yétërinaire de Lyon. — Guide des 
propriétaires et des cultivateurs dans le choix, l'entretien et la 
multiplication des Taches laitières. Deuxième édition, revue et con 
sidérablement augmentée, ln-12, it-396 p., 2 pL, figures dans le 
texte. Lyon. 

TRESGA. — Expériences sur cinq barreaux de fonte alliée de tungs- 
tène. — Expériences sur la pompe à force centrifuge de M. Gwyne. 
— Expériences faites sur la turbine éléTatoire de M. Girard. — 
Expériences sur une machine à air chaud d'Ericson. — Expé- 
riences sur les moteurs à gaz de M. Lenoir. — Les Médailles d'or 
à Vexposition de Besançon. 

▲nnalM du ConterTatoire. irt année. N«* 8, 4. 



VERDEIL.— De Tlndustrie moderne.— In-8, ▼ix-376 p. Paris. 7 fr. 50 
VIEL^ dessinateur au ministère de la marine. — Construction des 
bâtiments de mer. Cours de tracés et de calculs de déplacement et 
de stabilité hydrostatique. Deuxième édition, augmentée, publiée 
avec- l'autorisation du ministre, accompagnée de 34 pi. In-8, vu- 
226 p. Paris. 15 fr. 

VILLEROY, cultivateur à Rittershof. — Manuel de l'éleveur de bètes 
à corues. Quatrième édition. In-i8 jésus, 312 pages et vignettes. 
Paris. 1 fr. 25 

w 

WARD. — Description du télégraphe océanique et naval, inventé 
par W. H. Ward. Traduit de l'anglais par F. Toihausen. In-8, 6 p. 
et 4 pL 1 fr. 

WALRER. — Manipulations électrotypiques, ou Traité de galvano- 
plastie, contenant la description des procédés les plus faciles pour 
dorer, argenter, graver sur cuivre et sur acier, reproduire les mé- 
dailles et Ici gravures daguériennes, métalliser les statuettes de 
plâtre, etc., au moyen du galvanisme. Traduit de l'anglais sur la 
dix-huitième édition, par le docteur Julien Fau. Sixième édition, 
considérablement augmentée. In-i2, vn-i6i p. etfig. Paris. 2 ftr. 



JUILLET A DÉCEMBRE 1861. 



fADHÉMAR (J.)* Beaux-arts et artistes. lQ-i8 îésus, 216 p. Paris, 

2fr. 
f — Traité de charpente; troisième édition. ]q-8^ Tii-5i2 p. et atlas 

grand in-folio de 66 pi. Paris. 40 fr. 

t ALGAN. Des progrès à réaliser dans la fabrication des fils. In-8^ 

28 p. Paris. 

Extrait des Annalei da Gonierrttolre dei iHi tt méticrt. 

ALLIOT (P.). Le Drainage, le dessèchement des marais, Técobuage 
et Tirrigation considérés comme bases de l'agriculture perfection- 
née^ suivis de quelques-unes des causes des maladies des végétaux 
et des animaux. In-8, 82 p. et fig. Gaen. 

f ALMANACH des progrès de l'industrie et de l'agriculture pour 
1 862, par Gh. Laboulaye et plusieurs collaborateurs du Dictionnaire 
des arts et manufactures. In-12, 412 p. et figures dans le texte. 
Paris. • i fr, 

SOMMAIIIE DES PRINaPAUX ARTICLES : 

Fabrication de la glace. — De U vesdange et de la fermentation. — Drainage ver- 
tical. — UottsonneaM. — Machine à vapeur. — Machines outils. — Machines des 
navires à hélice. — Canons ra|és. — Constructions en fer. — Fonderie. *- Céramique. 
— Brevets d'inYeallon. — Ksposition dt Londres en 186t. 

AMY (F.). Voyages d'un hydroscope, ou F Art de découvrir les sour- 
ces; avec une préface de M. A. S.^ ancien représentant. In-i2^ 
147 p. Sèvres. 

ANASTAY (A.)y Avocat. Projet de code ruraL Titre m. Chemins 
ruraux, ln-8, 28 p. Paris. 

ANNALES de TObservatoire impérial de PariSi publiées par U. J. Le 
Verrier, directeur de l'Observatoire. Observations. T. XV. 1859. 
In-4^vii-443 p. Paris. 40 fr. 

t ANNALES du Goniervatoire impérial des arts et métiers, par 
MM. les professeurs, M. Gh. Laboulaye, directeur. 



18t OIBUOGBÀPBIB UCEOIX 

N^ 5. Juillet 1861. — Sommaibb. 

Obienrationt physiologiqaes et pratiques sur lei rapports qal «xittent entre le dé* 
veloppement de la poitrine et les aptitudes des races botinet par M. Baudement. — 
Aperçu itatistiqM lar la prodaetion et la eoBsommation de la houille eu France, par 
J. Burat. — Dm progrès i réaliser dans la Csbriealion des 61s, par M. Aleaii. — Sur 
rinTentlon et l'aTenir des machines i gas combustibles, par M. Tresca. — Bipériences 
sur une machine de H. Danchot, dite granulaleur à noir animal. — Note sur un nou- 
veau principe de cinématique et sur le théorème de M* Chasies, par M. Tom. Richard, 
— Sur la présence de Pacide phosphorique dans les calcaires qu'emploie Tagricul- 
4nre, par H. Dehérain. — Étude sur les horloges à pendule de Galilée et de HnygfaeiiB, 
par M. Boquillon. 

N** 6. Septembre 1861. — Sommaire. 

Étude sur le chaulage, par M. Bonssinganlt. — Expériences sur les Tentilatem, 
par M. Morin. — Alcalimétrie, nouTeau procédé de dosage des hydrates et carbonates 
alcalins. — Mémoire sur les oxydes complexes. — Note sur un appareil à air chaud 
et à température uniforme pour remplacer les bains d'huile. — Note sur les prépara- 
tions du nitrlte potassique, par M. Penos. •— Expériences sur les tuyaux en papier 
bitumé, de MM. Jaloureau. — Expériences faites sur la machine i séparer la limaille 
de fer, de MM. Yennin-Deregnaux, de LlUe. — Expériences faites sur nu compteor 
à eau, de M. Hirt. — Expériences de traction faites sur une courroie soudée de 
MM. La-wreace frères, par M. Tresca. — Du choc entre corps solidess théorie du balan* 
eier, par M. G3i. Labonlaye. — Note sur une nonyelle disposition propre i faclUter 
robserTatiou des aiguilles aimantées, dans les instruments de précision, par M. F. P. Le- 
roux. — Tisite i Texposition de Mets, par M. Tresca. 

Jm AmimiU» du Cùtuefoatoirt paraiutnt tou la trais mots. .— Xe frùs de fo^on- 
«eméii^ 9$t de UfrancÊparûn» — La deuxième mutée, en coure de pubUetUioHf pari 
dejuaiet 1861. 

ANNUAIRE de la Société archéologique de la province de Gonstan- 
tine. 1860-1861. In-8^ z-278 p. et 17 pi. Gonstantine. 5 fr. 

ANNUAIRE des ioTenteurs et des fabricants. Précis des législations 
française et étrangères sur les brevets d'iovention et les marques 
de fabrique; par Gardissal et Ch. Desnos-Gardissal, ingénieurs 
civils. In-1 2^ 1 44 p. Neuilly . 

ANNUAIRE des marées des côtes de France pour Tannée 1863^ 
calculé par M. Gaussin, ingénieur hydrographe de première cksse^ 
et M. Bouquet de La Grye^ sous-ingénieur hydrogn^he. In-lS, 
vii-280 p. Paris. i fr. 

Publication du Dépôt de la narine. 

t ARHENGAUD frères.— Le Génie industriel, revue des inventions 
françaises et étrangères, annales des progrès de l'industrie agricole 
et manufacturière, technologie, mécanique, chemin de fer, navi- 
gation, chimie, agriculture, mines, travaux publics et arts divers, 
biographie des inventeurs, nomenclature de brevets délivrés en 
France et à TEtranger. Onzième année, 2 vol. in-8 (21* et 22* 
voL), ensemble 672 p. et 24 pi. in-folio. 

Bemè mensuelle, paraissant par Utralsetts d^entireB 80 p* et S ou 8 pi. avee bois 
dans le teate, formant chaque année t Tolomes IihS. Cette. pabliealion parait depuis 
1851. Prix de Tannée ; 16 fr. 
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AUBER. Table générale analytique et raisonnée des matières con- 
tenues dans les dix vol. fonnant la seconde série (t. XI à XXI) 
du Bulletin monumental publié par la Société française pour la 
conserration des monuments. In-8» zyi^86 p. Poitiers. 

B 

BABINET, de rAcadéroie des sciences. Notes sur quelques actualités 
scientifiques. Lu à la séance publique des cinq académies du 
i4 août 1861. Institut impérial de France. In-4, 1.5 p. Paris. 

BARGNÉ. Irrigations et prairies combinées pour convertir les inonda* 
tions en une ricbe conquête. In-8^ 168 p. et 6 pi. Alais. 2 fr. 50 

BARRAL (J. A.)^ directeur du Journal d'agriculture pratique. Le 
Bon Fermier, aide-mémoire du cultivateur 5 deuxième édition. 
1861-1862. ln-18 Jésus, viii-1448 p. et 200 grav. dans le texte. 
Paris. 7 fr. 

BARRESWIL et DA VANNE. Chimie photographique, contenant les 
éléments de chimie expliqués par des exemples empruntés à la 
photographie; les procédés de la photographie sur glace ^ sur 
papier, sur plaques, etc.; troisième édition, entièrement refondue 
et ornée de figures dans le texte. In-8, xix-504 p. Paris. 7 fr. 50 

BARRUEL, ex-préj^arateur à la Faculté des sciences de Paris, etc. 
Traité de chimie technique appliquée aux arts et à l'industrie, 
à la pharmacie et à l'agriculture. Tome VI, consacré à la chimie 
organique générale (suite). In-8, 553 p. Mesnil. 7 fr. 

L'outnge anra 7 Tolants. 

BASSAGET (le docteur Pierre). Documents scientifiques du dix-neu- 
vième siècle. Logique de la physique, de la physiologie, de la 
cosmologie, etc., première livraison. Grand in-8 à 2 col., 32 p. 
Paris. 

BASSET. La Gelée et l'oïdium. Leçons familières sur leurs causes 

réelles et sur les moyens d'en prévenir et d'en atténuer les efi'ets; 

première leçon. In-18, 88 p. Bordeaux. i fr. 

BATÂILLARD. Mémoire sur les plantes nuisibles aux moissons et 

aux prairies. In-8, 27 p. Besançon. 
BAUDEIkŒNT (E.). Observations sur les rapports qui existent entre 

le développement de la poitrine, la conformation et les aptitudes 

des races bovines. In-8, 79 p. Paris. 

Extrait det Aanalet du Gontervitoire dei arU et métien. 

BAUDRIMONT (A.). La Vigne, l'oïdium, le vin. Trois leçons du cours 
de chimie agricole institué près la Faculté des sciences de Bor- 
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deaux ; suivies d'une notice sur la préparation des boissons arti- 
ficielles. In-idy 144 p. Bordeaux. 
BAYAY (X. de). Cours pratique de la culture et de la taille des 
arbres fruitiers^ précédé des notions indispensables d'anatomie et 
de physiologie végétales et suivi de renseignements pomologiques; 
deuxième édition, corrigée et augmentée. In*i2de 184 p. Bruxelles. 

2fr. 

BÉRAUD, inspecteur des forêts. De l'ancienne et de la nouvelle 
culture des forêts de chêne en futaie, ln-8^ 32 p. Paris. 

Bitrmit det AsnalM foresliftrei, nomérot de join et de juillet 1861. 

BERBRUGGER. Les Puits artésiens des oasis méridionales de TAl- 
gérie; deuxième édition. In-18, 136 p. Alger. 2 fr. 

BLANCHE. Contentieux des chemins de fer, ou Exposé de la juris- 
prudence judiciaire et administrative en matière de chemins de 
fer. ln-8, vii-366 p. Paris. 7 fr. 

BLONAY (de). Note sur le système des chemins de fer du Bas-Rhin. 
In-8, 20 p. Neuiily. 
Extrait des Mémoiree de la Soelété dee log énieut eMIt. 

BLONDLOT. Note sur une particularité relative à la trempe de 
Facier et de la fonte de fer. In-8, 4 p. Nancy. 

Bitrait dei ■émoirei de rieMlémle de Staniilai. 

BOBIERRE. Etudes chimiques sur le phosphate de chaux et son 
emploi en agriculture, comprenant Texamen des coprolithes et 
nodules speudo-coprolithiques, etc., deuxième édition, revue et 
très-augmentée. In-8, 186 p. et 2 pi. Nantes. 3 fr. 

BOQUILLON. Études sur les horloges h pendule de Galilée et de 
Huyghens. In-8, 36 p. Paris. 

Bitrait det ▲mulet de Conterratofre det arta et nétiert* 

B0R6NET, professeur. De la mesure des aires sphériques. ln-8, 
12 p. Tours. 

BOUCHARDAT, professeur d'hygiène à la Faculté de médecine de 
Paris. Formulaire vétérinaire, contenant le mode d'action, rem- 
ploi et les doses des médicaments simples et composés prescrits 
aux animaux domestiques; suivi d'un mémorial thérapeutique; 
deuxième édition, considérablement augmentée, ln-18, ix-706 p. 
Paris. 4 fr. 50 

BOUCHEPORN (de)» Études sur Thistoire de la terre, deuxième 
édition. In-8, l-462 pL et 2 pi. Bordeaux. 7 fr. 50 

BOULADB, ingénieur-opticien. Notice sur la galvanoplastie, ln-8, 
16 p. Lyon. 
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BOUQUET de LA GRYB, sous-iDspecteur des foi-dfs. Guide pratique' 
et raisonné du garde forestier, à l'usage des préposés de Tadmi- 
nistration des forêts, gardes particuliers et gardes-ventes; qua- 
trième édition, augmentée de notions de sylviculture, ln-18, 
xi-270 p. Troyes. 2 fr. 

BOTE (A.). Suppression du rouissage du lin et du chanvre, teiUage 
de toutes les plantes textiles, ln-8, 15 p. Paris. i fr. 

BRIDE. Collection de machines. Voir Mdffat. 

t BULLETIN de la Société de l'industrie minérale, tome Yl, S*" livr., 
avril, mai, juin. 1 vol. in-8, pages 668-840 et 6 planches in-folio. 
Prix du numéro : 7 fr. 

L'année : 25 fr. 



CARRÉ, ingénieur chimiste à Paris. Cristallisation des divers sels et 
extraction du'sulfatede soude par le froid artificiel. In-8, 11 p. et 
pi. Paris. 

CASTELLANl. De Féducation des vers à soie en Chine, faite et ob- 
servée sur les lieux, ln-18, 186 p. Paris. 2 fr. 

CATA[/)GUE des végétaux et graines disponibles mis en vente au 
jardin d'acclimatation au Hamma (près Alger), pendant l'au- 
tomne iS6l, et le printemps 1862. In-8, 112 p. Alger. 2 fr. 

t CATALOGUE des timbres-poste créés dans les divers États du 
globe, ln-12, 43 p. Paris. i tr. 25 

t CAYROIS, agent voyer en chef. Manuel des agents voyers, ex- 
perts, etc., en matière de subventions industrielles; suivi de l'a- 
nalyse de plus de 300 arrêts du conseil d'État, avec annotations 
de Fauteur, formant jurisprudence complète sur ce sujet, et d'une 
collection de modèles et formules. In-8, 174 p., troisième édition. 
Arras. 3 fir. 

CAZE. De remploi des machines en agriculture, ln-8, 6 p. Toulouse. 

Extnit da Jonnial d*agriealtiirt pntiqiM el d'écononlê mtie pour le midi de la 
Fnnee. JiBTier IMt. 

f CERCLE des conducteurs des ponts et chaussées et des gardes-mines, 

à Paris. Annuaire de 1861, publié par le comité du Gerde, sixième 

année, ln-8, 202 p. Saint-Nioc^las (près Nancy). 
CHAMP0NN018 (H.). Instniotlon complémentaire pour le service des 

distilleries agricoles; 1861-1862. ln-8, 2S p. Paris. 
CHANGfiL et MAGON.^ Sur le cliauffiige au giai dans les laboratoires 

de chimie. In*8, 23 p. el pi. Montpellier. 
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CHATIGNIER. Commentaire des clauses et conditions générales im- 
posées aux entrepreneurs pour Texécution des travaux des ponts 
et chaussées, d'après le damier état de la jurisprudence du conseil 
d'État; troisième édition, roTue et augmentée. In-i8, ti-19I p. 
Paris. î fr. 50 

t CHAUDIÈRES verticales à bouilleur inférieur avec système spécial 
de chauffage^ par J. B. Lanet et C^*, constructeurs de chaudron- 
nerie. In-8^ 4 p. Saint-Nicolas (près Nancy). 

Travaux de la Société des ancieai élèTM des éeoles impériales d'arts et métiers. 

CICCONE (le docteur Antoine). Etudes sur le corps gras du ver h 
soie; traduites de l'italien par le docteur Montagne^ membre de 
rinstitut« In-8 à 2 colonnes^ li p. Paris. 

Extrait du Journal d'agriculture pratique. 

CLERGEAUD. De la culture du coton en Algérie. Mémou^ adressé à 
Sa Majesté Tempereur des Français, ln-8^ 23 p. Paris. i fr. 25 

t COLLECTION de machines à vapeur, pour études de dessin et de 
lavis. Voir MuFFAT. 

COLLIGNON, agriculteur. Du chaulage. Mémoire et conseils aux agri- 
culteurs sur l'emploi de la chaux pour Tamendement des terres. 
In-8, 15 p. Nancy. 

C0M6ER0USSE (de)^ ingénieur civil^ etc. Cours de mathématiques 
à l'usage des candidats à TÉcole centrale des arts et manufactures, 
et de tous les élèves qui se destinent aux écoles du gouvernement; 
tome II, Géométrie plane. Géométrie dans l'espace. Complément de 
géométrie, trigonométrie. Complément d'algèbre. In-8, xvi-640 p. 
Paris. 40 fr. 

CONNAISSANCE des temps> ou des mouvements célestes, à l'usage 
des astronomes et des navigateurs, pour Tan 1863; publiée par le 
Bureau des longitudes. In-8, lxxxvi-490 p. Paris^ 5 fr.; avec addi- 
tions : 7fr. 50 

CORENWINDER. Nouvelles Recherches sur les combinaisons qui 
s'opèrent à l'aide des corps poreux. Le Phosphate de chaux dans 
la culture des terres fertiles. Nouvelles considérations sur l'emploi 
de l'engrais flamand en agriculture. In-8, 32 p. Lille. 

Extrait des Mémoires de la Société Impériale des sciences de UUe. 

CORNAY, docteur en médecine. De la reconstruction du cheval sau- 
vage primitif par la réunion, chesun type idéal, de ses caractères 
spéciaux et spécifiées,' qo! se trouvent épars che< ses propres 
raees domestiques» à l'effet d'obtenir une race française de cava- 
lerie, etc. Grand in-tS, 71 p. Paris. 

GÛSSON et GERMAIN de SAINT-PIËRRS. Floie des environs de Piiris, 
ou Description des plantes qfoi croissent spontanément dans cette 
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région et de celles qui y sont généralement cultivées^ accompa* 
gnée de tableaux synoptiques conduisant à la détermination des 
familles, des genres et des espèces^ avec une carte des environs 
de Paris; deuxième édition. In*'S, xiT-66i»963 p. Paris, 6 fr. L'ou- 
vrage complet: ^ - 15 fr. 

GOURYAL (de). Taille et conduite des arbres fooestiers et autres arbres 
de grandes dimensions, ou Nouvelle Bléthode de traitement des 
arbres à haute tige substituée à Félagage généralement pratiqué 
dans les forêts, sur les routes, etc.; deuxième édition, illustrée par 
l'auteur. In-8, 110 p. et 15 pi. Paris. 3 fr. 

CRISENOY (de). Étude sur rorganisation du crédit agricole en 
France, ln-8 à 2 colonnes, 16 p. Paris. i fr. 

Extrait da Joamal (Tagrienltore prsUqae. 

f CURTEL, ancien élève de TÉcole centrale. Considérations sur la 
fabrication et la meilleure forme à donner à la section des rails> 
suivies d'une étude sur la question des fers, sous le point de vue de 
la nouvelle convention commerciale Svec l'Angleterre. In-8, 70 p. 
Ghâlons-sur-Saône* 

GUZENT, pharmacien de la marine Impériale. Du guano des mers du 
Sud, avec une carte des îles Ëhincha. In-8, 24 p. Paris. 

Extrait det Aimalet de Tagrieultiire des colonies. NanérM dei SI mai et 
18 juin 1861. 



DAGUIN, professeur à la Faculté des sciences de Toulouse. Traité 
élémentaire de physique théorique et expérimentale, avec les ap- 
plications à la météorologie et aux arts industriels, à l'usage des 
facultés, des établissements d'enseignement secondaire et des 
écoles spéciales du gouvernement; deuxième édition, entièrement 
refondue^ avec un grand nombre de figures intercalées dans le 
texte. Tomes I et II. In-8, 1318 p. Toulouse, les 4 vol. 30 fr. 

•{• DANDOLO(le comte). L'Art d*é]ever les vers à'soie ; traduit de l'ita- 
lien, revu et augmenté par F. Philibert Fontaneilles, septième 
édition, avec plusieurs planches et le tableau synoptique d'une 
magnanerie modèle d'après le système de ventilation d'Arcet; par 
M. Brunet de La Grange. In»8, 384 p., et 2 tabl. Poitiers. 7 fr. 50 

DAVY (Marié), docteur en médecine. Recherches théoriques et expé- 
rimentales sur l'électricité considérée au point de vue mécanique. 
ln-8, V111-100 p. Paris. 3 fr. 

DEHAENNE (Benoît-Joseph). Eléments d'agriculture dans la Flandre 
française. Conseils aux cultivateurs, ln-18, 72 p. Lille. 
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DËLALOT-SEVIN. Aperçu sur les systèmes d'éclairage et de chauffage 
par rélectricitë appliqués à tous les besoins publics et privés, à 
l'aide du photogène et du thermogène électriques, appareils en- 
tièrement nouveaux. In-8, 20 p. et 1 pi. Besançon. 

DELAMARE. Les Eaux de Paris. Principes d'aménagement^ d'éléva- 
tion et de distribution applicables à rapprovisionnemeot des villes 
situées sur les cours d*eau. In*12, 222 p. Paris. 1 fr. 

DELESSE, ingénieur des mines. Cartes géologique et hydrologiquc de 
la ville de Paris. Tn-8, 10 p. Paris. 

Extrait do Bulletin de U Société géologique de France. 2« série. T. XIX, p. 12. 
Séance da 4 novembre 1861. 

DELILLE (L.). Du cheval de cavalerie légère et plus particulièrement 
du cheval de la Creuse, de la Corrèse et de la Haute-Vienne. 
ln-8, 16 p. Guéret. 

t DEMANBT (A.), lieutenant-colonel du génie. Cours de construction, 
deuxième ^ition (l** édition française), entièrement refondue et 
considérablement augmentée, l*' volume grand in-8, 2* section, 
p. 325 à 563; 2* vol. grand in-8, 676 p. 

Cet oirrrage eet terminé: il ett aeeompegné d'an aUai in-ToUo de 61 pbncbet gravéee 
dont S colorléei représentant lei cartel géologiques de France et de Belgique. 

Prix de Touvrage complet : 70 fr. 

DEMILLY. Agriculture zootechnique. Les animaux de Tespèce bo- 
vine dans Tarrondissement de Reims, les besoins qu'ils doivent 
satisfaire, etc. Petit in-8, 28 p. Reims. 

Extrait du Courrier de la Champagne des f , 6 et 4 juillet 1861. 

DES CLOIZEAUX. Leçon de cristallographie professées à TÉcole nor* 
maie (1861). In-4^ 100 p. Paris. 

DESCRIPTION des machines et procédés pour lesquels des brevets 
d'invention ont été pris sous le régime de la loi du 5 juillet 1814, 
publiée par les ordres de M. le Ministre de Tagriculture^ du com- 
merce et des travaux publics. Tome XXXVIIT, in-4, 427 p. et 58 pL 
et Tome XXXIX» in-4 à 2 col.> 411 p. et 60 pi. Paris. 

DESCRIPTION des machines et procédés consignés dans les brevets 
d'invention, de perfectionnement et d'importation dont la durée 
est expirée, et dans ceux dont la déchéance est prononcée ; publiée 
par les ordres de H. le Ministre de l'agriculture, du commerce et 
des travaux publics. Tome XGI, in-4, 462 p. Paris. 15 fr 

t DESCRIPTION des phares et Canaux allumés sur les côtes de 
France. 1 vol. in-8, 159 p. Paris. 2 fr. 50. 

DIEU. Notice sur les engrais humains. In-4, 45 p. Metz. 
DISDÉR], photographe. Application de la photographie à la repro- 
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duction des œuvres d*art, architecture» peinture^ statuaire^ orfè- 
vrerie, émaux, ivoires» costumes, haute curiosité. In-8» 21 p. Paris. 

DOCUMENTS relatif aux eaux de Paris. In-i8 jésus, 461 p. et carte. 
Paris. y 1 fr. 

DORLHAG. Schistes hitnminenx de Bruxières-la-Grue (Allier); suivi 
de la description d*un appareil à air chaud employé dans la Moselle; 
par M. G. Bertrand, ingénieur aux hauts fourneaux de THorme. 
In-8, 51 p. et planche. Saint-Ëtienne. 

Extrait du Bulletin dé la Société de Tiadostrie mlDénie. T. YI, t« litraiioii (1860). 

DU BREUIL, professeur au Conservatoire des arts et métiers de Paris 
en 1856. Plantation des routes. Résumé des notes recueillies aux 
leçons d'arhoriculture données aux agents des ponts et chaussées de 
la Haute-Saône. în-8, 60 p. et 10 pi. Vesoul. 

^—Instruction sur la conduite des arbres fruitiers; greffe, taille, 
restauration des arbres mal taillés ou épuisés par la Tieillesse, 
culture, récolte et conservation des fhiits; ouvrage destiné aux 
jardiniers, etc.» quatrième édition. Grand in-18, 203 p. avec 
190 flg. Corbeil. 

DUCASTEL (E.). De l'eau au point de vue industriel et de l'économie 
domestique. In-8» 24 p. Rouen. 

DUJARDIN» professeur de zoologie, et HUPÉ» aide-naturaliste au 
Muséum d'histoire naturelle de Paris. Histoire naturelle des 
zoophytes échinodermes, comprenant la description des crinoides» 
des ophiurides, des astérides» des échinides et des holothurides. 
Ouvrage accompagné de pi. In-8, 632 p. Bar-sui^Seine.. Figures 
noires, 9 fr* 50. Figures coloriées, 12 fr. 50 

NooTellet taitei à BufTon. 10* UvraiioB. 

DUMAS. Sur le puits foré de Passy. Institut impérial de France. 
ln-4, 1 1 p. Paris. 

DUMAT. De la nécessité des engrais minéraux et des engrais indus- 
triels et commerciaux. In-8» 8 p. Glermont. 

Sitralt do Balletin a|frieole do Pvy-de-Mine. 

DU MONCEL» ingénieur électricien de l'administration des lignes 
télégraphiques. Recherches sur les constantes des plies voltalques. 
In-8, 20 p. Paris. 

DU MONCEL. Recherches sur l'électricité. In-8, 62 p. et fig. Caen. 

Extrait dei H émoirct de l'Académie dei leleneea, ete. 

DURAND (ïL). Note sur l'aménagement des bois taillis» sur la néces- 
sité de conserver les futaies et d'en augmenter la superficie. In-8, 
15 p. Lyon. 

DUVfiRGlER, ingénieur. NouveatBi Régulateur à foice centrifuge ap- 
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plicable aux moteurs à Tapeur et aux moteurs hydrauliques. In-S, 
7 p. Saint-Nicolas (près Nancy). 



EBELMEN. Recueil de traraux scientifiques; revu et corrigé par 
M. Salvétaty chimiste, suiTi d*une notice sur H. Ebelmen et sur 
ses trayaux; par M. E. Gherreul, membre de Tlnstitut. Tome III. 
In-8, xu-282 p. et tableau. Paris. 16 fr. 

EBRAY (Th.). Stratigraphie du système oolithlque inférieur des 
environs de Toumus et d*une partie du département de la Côte- 
d'Or> avec quelques considérations sur la délimitation des bassins 
géologiques. In-8, 18 p. Paris. 

ELEGTRO-MAGNÊTISHE (de Y) appliqué aux chemins de fer pour 
Taimantation des roues motrices des machines locomotives, afin 
de leui' donner une adhérence additionnelle sans augmenter leur 
poidâ. Traduit de l'anglais par A. Prouteaux, ingénieur civil. In-8, 
14 p. Paris. 

ERGKMANN (J.). Établissement des lignes électriques sous-marines 
sans câbles sous-marins ; deuxième édition. In-8^ 16 p. Paris. 

EXPÉRIENCES sur la dureté des métaux. In-8, 49 p. et pi. Paris. 



FABRB. Étude sur tes scories plombifères de la province diglésias 
(Ile de Sardaigne). In-8, 28 p. et plan. Saint-Étietine. 

FIGUIER (L.). Les Eaux de Paris, leur passé, leur état présent, leur 
avenir. In-i8 jésus, vm-295 p. Paris. 3 f^. 

FIGUIER (L.). Le Savant du foyer, ou Notions scientifiques sur les 
objets usuels de la vie. In-8, iv-422 p. Paris. 10 fr. 

FRÉMINVILLE (de). Cours pratique de machines à vapeur marines, 
professé à TÉcole d'application du génie maritime ; accompagné 
d'un atlas renfermant 30 planches grand in-folio et 8 grands 
tableaux numériques. In-8« 460 p. Paris. 85 fr. 

FREYCINET (Ch. de), ingénieur des mines. Des pentes économi- 
ques en chemins de fer; recherches sur les dépenses des rampes. 
ln-8, xm-290 p. Paris. 6 fr. 



GAUDIN (M. A.). Vade-mecum du photographe, notice abr^ëe du 
daguerréotype et de hi photographie sur papier, avec no réper- 
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toire de chimie et de physique et un formulaire. In-i8 jësus, 212 p. 

Paris, 
t GERSPAGH (E.). Histoire administratlTe de la télégraphie aérienne 

en France. In-8^ i20 p. Paris. 3 fr. 50 

GIRAULT, professeur de sciences. De la résistance de Tair dans le 

mouvement oscillatoire du pendule, ln-8^ 30 p. Gaen. 

Extrait det Mémoiret de rAcadémie dM loieiieet, arts et belles-lettres de Gaen. 

GIRE. Instructions vétérinaires adressées aux cultivateurs de la 

Haute-lioire. In-8, 35 p. Le Puy. 
GLEiZES (A.). Élude sur la questkm des subsistances : conservation 

des céréales; greniers et silos; réserves communales, etc. In-S, 

40 p. et planche. Toulouse* 
GLOTIN. ISssai sur les propidseors à mouvement alternatif, ln-8^ 

26 p. Bordeaux, 
t GOSSIN, (L.) professeur d'agriculture à l'Institut normal agricole 

de Beauvais. Enseignement agricole. In-8^ à 2 colonnes, 12 p. 

Paris. I fr. 

f GOURCY (de). Quatrième voyage agricole en Angleterre et en 
Ecosse fait en 1859. In-8^ 290 p. Angers. 

t GOYARD (Didier). Nouveau Traité du soltvage métrique des bois en 
grume> aux 5* et 6* déduits; augmenté de Tancien tarif du même 
auteur, et suivi de : 1* un tableau supplémentaire pour le solivage 
des bois dégarnis de leur écorce; 2* un tableau comparatif de la 
différence qui existe entre la solive nouvelle et Tancienne; 3<^ un 
tarif du poids de sciage; 4* un tarif du poids des solives nouvelles; 
5** un tarif du poids du stère de bois de corde. Nouvelle édition. 
ln-8, 55 p. Bar-sur-Aube. 

GRAVURES de Falmanach du Bon Jardinier, contenant : 1"» prin- 
cipes de botanique; 2* principes de jardinage, taille des arbres^ etc. 
21» édiUon. In.l2, 612 p. Paris. 7 fr. 

GREFF (\l.)* L'Ecole et la Ferme, ou Une lecture par semaine sur les 
travaux de l'année agricole. In-18^ 144 p. Paris. 60 c. 

GUILBAULT. Direction des aérostats, système nouveau fondé sur des 
expériences, application de faits et principes reconnus par la 
science et les aéronautes. In-4, 67 p. à 2 col. et 1 planche. 
Saintes. 3 fr. 

GUYOT (le docL J.). Sur la viticulture dans le département de la 
Charente-Inférieure. Rapport à S. Exe. M. Rouher, ministre de 
l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Grand in-8, 
59 p. Paris. 
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HORSBURGH (!.)• Instructions nautiques; première partie. Traver- 
sées d'Europe aux différentes parties de llnde; côtes sud, ouest, 
et nord-ouest de l'Australie ; détroits k Test de Java; o6(e est 
d'Afrique, depuis le cap de Bonne-Espérance jusques et y compris 
la mer Rouge; côte sud d'Arabie jusqu'à l'entrée du golfe Persique. 
Traduction de MM. Le Prédour, Darondeau et Reille. Troisième 
édition, re?ue, sur la septième édition anglaise, par M. J. Lafont^ 
capitaine de frégate. In-4, XLTtii-646 p. Paris. 10 fr. 

Publication da DépU de la mariiM. 

HORSTMANN (Ch.). Métier à tisser automate à plusieurs navettes 
(système breveté). In-8, 42 p. Si^nt-Nicoias (près Nancy). 

I 

INSTRUCnONS sur la culture du cotonnier en Algérie par la Société 

d'agriculture d'Alger. In-8, 15 p. Alger. 
ISSARTIEZ. Culture des arbres fruitiers à tout vent. Leçons élémenr 

taires. ln-18. 144 p. Paris. 



JACQUEMART et LE BLANT. Histoire artistique, industrielle et com- 
merciale de la porcelaine, accompagnée de recberches sur les 
si^ets et emblèmes qui la décorent, etc., enrichie de 26 planches 
gravées à Teau-forte par Jules JacquemarL Deuiièmû partie. In-4, 
209 p. et 10 pi. Lyon. 15 tr. 

Le prix de la iooMriptioB est de tS fr. pour chaque partie, et ce prix fera augmenté 
pour lei penonact qui n^auront pai loiiierlt avaut la publication de la 8« et 
dernière partie* La tilve génénd aéra liffé aux tonecriptous avee la S« et dernière 

ftariie. 

JAMIN (J.)« Court de physique de l'Ecole polytechnique. T. III, pre- 
mier fascicule. Electricité dynamique. In-S, 336 p., planche et 
ûg. dans le texte. Paris. Le premier vol., 12 fr., les vol. II et 111 
ensemble. 20 fr. 

JOUYIN (A .). Moyens de détruire la pyrale de la vigne; lettre aux viti- 
culteurs du canton de Surgères. ln-8, 16 pages. Rochefort. 

K 

KEMMERER. Des ruches tuilées et de la culture des huîtres sous le 
rapport commercial. In-10, 24 p. et planche. La Rochelle. 
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KëNTZEL (A.). Aux amateurs de l'apiculture. Petit traité ttiéoriquc 
et pratique sur l'art d'élever et de gouYemer les abeilles et de s'en 
faire un revenu à peu de frais, la-18^ ii*92 p. Sti-asbourg. 1 fr. 

KI.ËFFEL (M. L. 6.). Manuel de photographie pratique; Guide 
complet pour l'exercice de cet art, accompagné de rapports spé- 
ciaux sur les dernières expériences et améliorations, et d*un 
Traité MailU de la Stéréoseapie, I vol. in-8, avec fig. sur bois 
dans le texte. 5 fr. 



LAGOLONGE (Louis-Ordinaire de). De l'emploi de la chaîne k augets 
comme moteur. In-8, 16 p. et planche. Bordeaux. 

LAGRUE (A.). Agriculture élémentaire, théorique et pratique; livre 
de lecture à lYisage des écoles primaires; sixième édition, ornée 
d'un g^and nombre de gravures intercalées dans le texte, etc. In-i2, 
viii-320 p. Paiis. 1 fr. 

LAISNÉ (J.), ancien capitaine du génie. Aide-mémoire portatif, à 
Tusage des ofûciers ; quatrième édition, revue, corrigée et 
augmentée. In-12^ xi-873 p. et 84 pi. Paris. 12 fr. 

LALAUBIE (de). Des causes de la dégénération des races chevalines 
en France et des mesures à prendre pour obtenir leur complète 
régénération ; suivi de quelques réponses aux esprits forts qui se 
font un devoir de critiquer Télevage dans le Gantai. Ia-8, 20 p. 
Aurillac. 

LALOBRE (de), capitaine d'état-major. Cours de topogriqphie élémen- 
taire à l'usage des officiers de l'armée; deuxième édition, In-18 
Jésus, xv-287 p. et 10 pi. Paris. 6 fr. 

LAMBERTYE (le comte Léonce de). Traité général de la culture 
forcée par le thermosyphon des fruits et légumes de primeur ; 
2* livr. Vigne. In-8, p. 41 à 06 et une table. Ëvreux. 1 fr. 25 

LAMOTTE. Cours méthodique de dessin linéaire et de géométrie 
usuelle, applicable à tous les modes d'enseignement; première 
partie. Cours élémentaire. Onzième édition. Texte. In-8, 208 p. 
avec atlas. Paris. 4 fr. 

LANGLOIS (P.), avocat. Des ateliers dangereux, insalubres ou incom- 
modes. Étude administrative, ln-8, 36 p. Amiens. 

LARRIVET (A.). Cours de trigonométrie rectiligne appliquée. Manuel 
à Fusage des géomètres, agents vojers^ conducteurs, etc. ln-8, 
82 p. et 3 planches. Agen. 
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LAUSSDAT. Leçons sur Fart de leTer les plans, comprenant les levers 
de terrains et de bâtiments, la pratique du nivdiement ordinaire 
et du lever des courbes borizontales à Taide des instruments les 
plus simples. Ouvrage utile aux propriëlaires, aux agents des 
travaux publics, aux instHuteum^etc. In-4, 97 p. et 10 pi. Paris. 

5 fr. 

LA VERGNE (de). Règles du soufrage de la vigne et résultats d'obser- 
vations nouvelles sur le soufre et Toîdium. In-i8, ix-130 p. et 
tableau. Bordeaux. 

LE GANU, docteur en médecine. Instruction sur le soufrage des 
vignes. Grand in-i8, 36 p. CorbeiL 50 c. 

LECOUTEUX (E.). Traité des entreprises de grande culture, ou. Prin- 
cipes généraux d'économie rurale ; deuxième édition. T. II et der- 
nier. ln-8, viu-576 p. Versailles. 7 fr, 50 

LEDIEU, ex-officier de vaisseau. Traité des apparçÙa i vapeur de 
navigation. Tome I. Premier fascicule. In-8. Lvui-I^èé'p. Paris. Prix 
du tome II 20 fr. 

LEPEVRE et AMAND-PIGEON, ingénieurs mécaniciens. Description 
d'une nouvelle machine pour apprêter, foncer, satiner^ imprimer, 
velouter, enduire et sécher les papiers^ tisstts, étoffes, etc. In-8, 
12 p. et pi. Paris. 

LfiGUEN) chef d'escadron d'artillerie. Amélioration des métaux 
employés à la fabrication des canons rayés et à celle des armes 
blanches. Id-8, 43 p. Paris. 1 fr. 

LE METATER-ttASSELIN. Recherches archéologiques dans Tarron- 
dissement deBernay. In-8, 2i p. avec fig. Gaen. 

Bitrtit du Bulletin moaame&tal publié à Gmb p«r M. de Caumont. 

LESAGE. Traité pour le cubage des bois suivant le mode usité au 
qnart de la circonférence. Ouvrage nécessaire aux entrepreneurs, 
marchands de bois, propriétaires, eto., et à tontes les personnes 
intéressées au cubage des bois ronds. InriS, 103 p. Abbeville. 

LEYMBRIE (A<). Mémohre sur le terrain tertiaire post-pyrénéen du 
département des Hautes-Pyrénées, considéré principalement dans 
la vallée de l'Adour. In^, 28 p« Bordeaux. 

Sitraitdei Acteide U SodâtélinoéeiuiAdft Bordeaux. T. XXIV. %*• Hrraijoii. 

LHERBETTË et de QUATREFA6ES, membre de l'Institut, ancien 
député. De l'amélioration de l'espèce chevaline en France. In-8. 
39 p. Paris. 

Bttrait du Bulletin de U Société impériale d*aeeUmatatioB (nomérot de Juin et de 

LIGNIËRES. De la viticulture et de la préparation des vins dans la 
Haute-Garonne. In-8, 12 p. Toulouse. 
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LOUVEL (le docteur). De Tapplication du vide parla vapeur, ou au 
moyen d'une pompe à double effet dans des cylindres métalliques, 
à la conservation des grains et farines, et toutes graines suscep- 
tibles d'être attaquées par la fermentation ou par des parasites; 
deuxième édition, ln-4, 14 p. Saint-Denis. 

LOVE. Mémoire sur la loi de résistance des piliers d'acier, déduite 
de l'expérience pour servir au calcul des tiges de piston, bielles, 
etc. In-8, 48 p. Neuilly. 

Extrait dM Mémoirei de U Société des ingéniean oif ils. 

M 

MANUEL du matelot-timonier, publié par ordre de S. Excellence le 
ministre de la marine et des colonies. In-18, 162 p. et 7 pi. Paris. 

MANUEL ou Guide du télégraphe pour 4862. Première année. 

Indiquant la manière de compter les mots, chiffres, ponctuation, 

signes ou marques quelconques, contenus dans une dépêche, etc. 

In-12, 12 p. Paris. $0 c. 

MARCHAND (E.). Études sur la production agricole et la richesse 

saccharine des betteraves. In-8, 21 p. Lille. 

Extrait dct Mémoiref de la Société impériale dei loîencee, de ragricnltnre et des 
art! de liUe. 

MASURE (F.). Mémoire sur l'analyse physique des terres arables, 
des marnes, des phosphates et des engrais minéraux, ln-8, 20 p. 
Caen. 

Extrait da Balletin de la Société d^agricuUore et de commerce de Caep. 

MATHIEU de DOMRASLE (C. J. A.). Traité d'agriculture; publié sur 
le manuscrit de Fauteur par Gb. de MeJxmoron de Dombasle, son 
petit-Ûls, première partie. Économie générale. In-8, xxx-379 p. 
Nancy. 5 fr. 

— Annales agricoles deRoville, deuxième livraison. 1825. Deuxième 
édition et septième livraison. Quatrième édition. 2 vol. in-8^ 
xxi-809 p., 10 pi. et 17 tabl. Nancy. 

MEMOIRES de l'Académie des sciences de l'Institut impérial de 
France. Tome XXXIII. Eloge historique de M. Magendie, par 
M. Flourens. Exposé d'un moyen de définir et de nommer les 
couleurs, par M, E. Chevreul. In-i. Lxxni-950 p. et atlas des cer- 
cles chromatiques de M. Chevreul. (14 pL) Paris. 25 fr. 

MEMOIRES d'agriculture, d'économie rurale et domestique, publiés 
par la Société impériale et centrale d'agriculture de France. An- 
née 1860. In-8, 532 p. Paris. 6 fr. 

10 
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MEMOIRES de la Sociélé d'agriculture> des sciences^ arts et belles- 
lettres du département de l'Aube. Année 1861, premier semestre. 
In-8, 286 p. Troyes. 

t MEMOIRES et compte rendu des travaux de la Société des ingé- 
nieurs civils^ fondée le 4 mars 1848. Année I86I9 i*' cabier, 
janvier^ février^ mars, 17i p., i pi. 6 fr. 

— 2* cabier^ avril, mai, Juin, 152 p., 2 pi. 6 fr. 

— 3* cabier, juillet, août, septembre, 450 p. Paris. 5 fr. 
Prix de l'abonnement à Tannée : 20 fr. 

MEUNIER. Manuel pratique de médecine vétérinaire domestique 
mise à la portée des cultivateurs. In-8, 416 p. Dijon. 

t MOLINOS (L.) et PRONNIER. Etude sur l'utUisation des routes 
pour l'établissement de cbemins de fer économiques. In-8, 47 p. 
Paris. 2 fr. 

MOLL et GAYOT. Encyclopédie pratique de l'agriculteur. Iu-8, 487 p. 
avec figures dans le texte. Paris. 7 fr« 

MOIGNO (l'abbé). Leçons de calcul différentiel et de calcul intégral, 
rédigées d*après les méthodes et les ouvrages publiés ou inédits 
de A. L. Gauchy; tome lY, première fascicule. Calcul des varia- 
tions, rédigé en collaboration avec M. Lindelof. In-8, xvi-d52 p. 
Paris. 6 fr. 

MOLL et GAYOT. La Connaissance générale du cheval, étude de 
zootechnie pratique. In-8, 726 p. avec un atlas de 160 p. et 
103 fig. Paris. 15 fr. 

MORIËRE. Note sur quelques herborisations faites en 1860. Décou- 
verte du Melilotus parviflora (Desf.) dans le Calvados, et de THy- 
menophyllum tunbridgense (S. M.) dans TOrne. In-8, 13 p. Cacn. 

f MUFFAT. Collection de machines à vapeur pour servir aux études 
pratiques de dessins et de lavis, dressées à l'échelle, accompagnées 
d*un texte explicatif, et précédées d'un cours raisonné de lavis, 
ouvrage utile aux ingénieurs, mécaniciens et aux professeurs et 
élèves des écoles professionnelles* 

Cette eoUaeUon contient tons les types de machines k vapeur rmployées dans l'in- 
dastrie. Ces machines réduites d'après nature, tiaivant une échelle métrique, peuvent 
servir à la construction. 

Elle se compoee de tf planches de 0iB,75 sur 0,"»SS. 

ROKHCLàTOna. 



PI. i. Machine de ComonaiHes. 
i. Locomobile Bonifet. 

3. Locomotive Crampton (grande 

tesse). 

4. Machine à baUuicier de WollT. 

5. Machine horiiontalc. 
S. Machine verticale. 

7. Machines oscillantes do Titan. 



PL 8. Machines i vapeur d'eau et d'é- 
ther. 
9. Machine à air dilaté de Lenoir. 
tO. Réfulateun à air et à force ceutri- 

fufe. 
11. Cylindre à vapeur, coulisse Sic- 

pheoson, etc. 
il. Pompes diverses el condenseur. 
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Fris de U collection coloriée : 90 fr. 

— — noire: 20 fr. 
Eo albam, le pris da cartonnage en plut : 2 Tr. 50 
Chaque planche tëparée se vend coloriée : 3 fr. 

— — noire : 2 fr. 25 

t MULDER (G. J.). De la bière : sa composition chimique, sa Tabri- 
cation, son emploi comme boisson. Traduit du hollandais, avec le 
concours de Tauteur^ par A. Delondre. In-8 jésus, viii>444 p. 
Corbeil. 

MULLER (G.). De la bière et de son traitement dans la cave des 
débitants et à la vente au détail. In-S^ yui-56 p. Paris 1 fr. 50 

N 

NADAULT de BUFFON, ingénieur en chef des ponts et chaussées. 
Hydraulique agricole. Applications. Des canaux d'irrigation de 
ritalle septentrionale envisagés sous les divers points de vue de 
la science hydraulique, de la production agricole' et de la législa- 
tion; deuxième édition. Tome I. In-8, vm-543 p. Paris. 

NAVIGATION intérieure de la France. Amélioration des rivières et 
des canaux. Comité des houillères françaises. In-S, f 88 p. Paris. 

NIVELET. Mémoire sur la différence d'action physiologique et chi- 
mique des pôles positif et négatif dans les courants voltaïques ou 
continus et dans les courants intermittents d'induction, ln-8, 31 p. 
Commercy. 

NOUVELLE CULTURE delà pomme de terre. Méthode Folcher, sui- 
vie de la méthode de MM, Aymard et Mérié. In-S, 15 p. et pi. avec 
le plan gravé. Mirecourt. 1 fr. 



t OPPERMANN, Ingénieur. Nouvelles Annales d'agriculture. Revue 
des fermes impériales, organe de la compagnie des constructions 
rurales économiques, de la compagnie générale du drainage et 
de la société d'acclimatation. 3* année, 2* semestre (paraît men- 
suellement). L'année forme i voL in-folio de 135 p. de texte à 
2coLet28pL 15 fr. 

Prix de Fabonnement à Tannée 1862, Paris, 15 tt. Province, 17 fr. 

— t Nouvelles Annales de la construction. Publication rapide et 
économique des documents les plus récents et les plus intéressants 
relatif à la construction française et étrangère. 7* année, 1861, 
183 p. in-folio, à 2 col. et 56 pi. in-fol. Prix de l'abonnement pour 
un an, 15 fr^ 
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t ORTOLAN j professeur de machines à Tapeur. Code de Tachetear, 
du Tendeur et du conducteur de machines à Tapeur. Grand in-8^ 
vi-274 p. Gorbeil. 8 fr. 



PAKYILLE (de). Causeries scientifiques, découTcrtes et luTentions. 
Progrès de la science et de l'industrie ; première année. In-18 jésus, 
Tii*460 p. 28 graTures. Paris. 3 fr, 50 

PATUREAU (Francœur), colon à GastonTiile. Culture de la Tigne en 
Algérie. In-i6, zui-102 p. PhilippeTille. 

PAULET. Mémoire sur le stadiomètre, nouTel instrument destiné à 
l'appréciation des distances. In-8, 27 p. et pi. Sceaux. 2 fr. 50 

PAYEN (A.), de rAcadémiedes sciences. Cous de chimie appliquée à 
l'industrie ; leçons sur la conserration des bois. I. Leçon du 22 dé- 
cembre 4860. In-8, 39 p. Paris. 

^ Traité complet de la distillation des principales substances qui 
peuvent fournir de l'alcool : Tins, grains, betteraTCs, fécules, 
tiges, etc., etc.; deuxième édition, revue et augmentée, aTec 36 fig. 
dans le texte et 16 pi. ln-8, 901 p. Paris. 9 fr. 

t PËGLET (E.). Traité de la chaleur considérée dans ses applica- 
tions; troisième édition, entièrement refondue et accompagnée de 
674 figures dans le texte. Tome troisième et dernier. In«8, 488 p. 
Corbeil. Les 3 toI. 42 fr. 

PELLEGRIN (J.), lieutenant au 36*. Manuel théorique et pratique de 
télégraphie, à Tusage de Tarmée. In-16, 74 p. Paris. 

PELLETIER (Eugène et Auguste). Le Thé et le Chocolat dans l'ali- 
mentation publique. In- 8, 168 p. Paris. 1 fr. 

t PËLOUZE (J.) et FREMY (E.), membres de l'Instihit. Traité de chi- 
mie générale analytique, industrielle et agricole; troisième édition, 
entièrement refondue, avec figures dans le texte. Tome IV, deuxième 
Hascicule. Chimie organique. I. In-8, p. 736 à 1053. Paris. 5 fr. 

Hiaque Tolume complet, 15 frtnfli. — Chaque tolume ptraît en 1 fasciculei.— L'ou- 
vrage aura 6 volumes. 

t PËRDOMNET (A.), professeur à l'École centrale des arts et manu- 
factures, et POLONCEAU (C), Ingénieur en chef, régisseur du ma* 
tériel et de la traction du chemin de fer d'Orléans. Portefeuille de 
ringénieur des chemins de fer; deuxième édition, roTue par 
M. A. Perdonnet. Texte. In-8, Tiii-63i p. et tableau. Paris. 

Cette première partie de l'ouvrage de UH. Perdoanet el Polonceao forme 3 Toliimet 
In-S : I* Un volume de texte ; 2» Un rolome de documente de 3tO pages avec figures; 
t* Un Tolunu de légea4«a txplicatÎTes des plaaehet} de iSO pages ; 4* Vu atlai de 
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110 planehM In-folio. Prix de e«tte édition pour les Mttseriptavn t 115 francs. La 
deuxième partie est publiée toui le titre de Noutmu Portefeniile de ringénieor des 
cheminB de fer ; elle se composera de il lîTraisons, dont 10 sont en vente, au prix de 
^5 francs chaque. 

PERSOZ. Alcalimétrie. Nouveau procédé des hydrates et carbonates 
alcalins. In-S^ 19 p. Paris. 

— Mémoire sur les oxydes complexes* In-S, 12 p. Paris. 

Extrait des Annales da Conservatoire des arts et nétiers, 

t PETITCOLIN et GHAUMONT (L.), anciens élèves de M. Leblanc 
et premiers prix du Conservatoire des arts et métiers. Portefeuille 
(les principaux appareils, machines^ instruments et outils em- 
ployés actuellement dans les différents genres de l'industrie 
française et étrangère et dans l'agriculture, ouvrage utile à tous 
les ingénieurs, aux constructeurs et propriétaires de machines et 
à tous les élèves des écoles professionnelles. 1 vol. de texte in-fol. 
oblong et un atlas in-foL de 88 planches. 40 fr. 

Cet ottTrage peut servir da cours de dessin iodustriel. 

PETIT de COUPRAY. Manuel des transports à grande et à petite vi- 
tesse sur les chemins de fer. ln-18 Jésus, 324 p. Paris. 

PETIT-GÉRARD (B.). Quelques études sur Fart du verrier et les vi- 
traux. ln-8, 31 p. Strasbourg. 

PHOTOGRAPHIE simplifiée (la), sans cabinet noir ni tente de 
voyage, à l'aide du laboratoire révélateur Titus Albitès. in-8, 1 6 p. 
Lagny. i fr. 

PLAZANET. Aperçu sur les moyens de faire servir le vide baromé- 
trique à rélévalion de l'eau. In-8, 16 p. Lille. 

POINSOT (L.). Eléments de statique, suivis de quatre mémoires sur 
la composition des moments et des aires, sur le plan invariable du 
système du monde, sur la théorie générale de l'équilibre et du 
mouvcmept des systèmes, et sur une théorie nouvelle de la rota- 
tion des corps; dixième édition, ln-8, vi-328 p. et 4 pi. Paris. 6 fr. 

f PORTEFEUILLE des conducteurs des ponts et chaussées et des 
gardes-mines. 2* série, n* )0. — Sommaire : Filtration artificielle 
des eaux, par M. Soyer. Le Flexomètre, par M. Daublé. Appareil 
pour le décintrement des voûtes, par M. Bouziat. Des ponts en 
maçonnerie, en arc de cercle, par M. Faivre. Note sur les écluses 
du canal de la Marne au Rhin, par M. Faivre, Mélanges: De 
Tusage du baromètre dans les opérations, traduit de l'anglais par 
M. Desfrenne. In-fol. à 2 col. et 3 pi. in-fol. Ce numéro complète la 
â* série. Prix de cette série: 20 fr. 

— Troisième série, n» 1. — Sommaire : Notes et documents. Re- 
construction du pont Louis-Philippe à Paris, par M. Meunier. 
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Note sur remploi du moulinet de Woilma[un« dans les jaugeages, 
par M. Royé. Des acqueducs soiis remblai (suite), par M. Fairre : 
4 p. in-fol. à 2 col. et 3 pi. in-fol. Prix de rabonnement à celte 
série : 15 fr. 

La première série est épuisée. 

POUSSIN (A.). Esquisse sur la marche de rindustrie des laines dars 
la région comprenant les départements suivants : Aisne, Cah^ados, 
Eure, Manche, Mayenne, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, SartLc, 
Seine-lnrérieure et Somme, ln-8, 35 p. Rouen. 

Ce travail fait partie des rapporta généraux sur l*expositioo générale de Roaen, 1859. 

PU VIS (A.). De la taille des arbres fruitiers, de leur mise à finit et de 
la marche de la végétation; deuxième édition. 1q-I2, 167 p. et 
vign. Paris. 1 fr. 25 

R 

RA1BAUD-L*ANGE, directeur de la ferme-école des Basses-Alpes. 
L'Olivier, sa culture et ses produits. In-8, 95 p. Paris. 2 fr. 

t RECUEIL des travaux de la Société des anciens élèves des écoles 
impériales d*arts et métiers pour l'année 1861. In-8, 293 p. et &pl. 
Saint-Nicolas (près Nancy), 2* année. 5 fr. 

REMY (E. A.). Essai d'une nouvelle classification de la famille des 
graminées; première partie. Les Genres. In-8^ LZ-308p. Epernay. 

8 fr. 

REMY (Jules). Le Jardinier des fenêtres, des appartements et des pe- 
tits jardins; quatrième édition. In-18, 300 p. et 52 vign. Paris, 

3 fr. 50 

ROBINET, membre de la Société impériale et centrale d'agriculture 
de France. Mémoire sur les moyens de distinguer les bons œufs 
de vers à soie. In-S, 164 p. Paris. 5 fr. 

Extrait des Mémoires de la Société impériale et centrale d'agricoltnre de France. 
Année 1860. 

ROLLAND (S.). De Timportance des ports de mer considérés comme 
base de la marine en général, et de leur avenir en France. In-8, 
14. p. à 2 col. Paris. 

Extrait da complément de rEneyelopédie moderne. 

RONDOT (N.). Rappori sur industrie des soies et des soieries. — 
Conseil supérieur de l'agriculture, des manufactures et du com- 
merce. — Enquête relative à l'exécution du traité avec l'Angle- 
terre. In-4, 57 p. Paris. 

ROUILLIER (F.). Manuel pratique de droit rural, A l'usage des pro- 
priétaires ruraux, des cultivateurs et des arpenteurs, etc. In-8, 
vui-421 p. Uyères. 
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ROZE (J. L.)* Tarif de prix de tous les matériaux et ouvrages em- 
ployés dans la conslruction des bâtimeiUs. In-8^ 143 p. Touis. 



SCHAUDEL, ancien fermier. Petit Traité des prairies artificielles. 
Deuxième édition. In*8, 20 p. Gbàlons-sur-Mame. 2 fr. 

SCH WERZ. Manuel de l'agriculteur commençant ; traduit par Charles 
et Félix ViUeroy, sixième édition, ln-18 jésus. 1 fr. 25 

SERRES, chef de service de pathologie médico-chirurgicale, etc. 
Guide hygiénique et chirurgical pour la castration et le bistour- 
nage du cheval^ du taureau^ de la vache, du bélier, du verrat, «te. 
In-129 1V-551 p., avec figures. Toulouse. 

t STAHM (E.). Traité théorique et pratique des métiers à filer auto- 
mates dits Self-acting. Texte. In-4» 195 p. et atlas in-folio de 10 pU 
Paris. 32 fr. 

STATISTIQUE de la France. Deuxième série.T. VUI. Statistique agri- 
cole. Deuxième partie. (Recueillie avec le concours des commis- 
sions de statistique cantonales, instituées par le décret du 1" juil- 
let 1852). ln-4. Paris. 

STURM, membre de l'Institut. Cours de mécanique de l'Ecole 
polytechnique, publié par M. E. Prouhet, répétiteur à l'École 
polytechnique. T. II. ln-8, xi-479 p. Paris. Les 2 vol. 12 fr. 



TABLEAUX de population, de culture, de commerce et de navigation, 
formant pour l'année 1858 la suite des tableaux insérés dans les 
notices statistiques sur les colonies françaises. In-8, 181 p. Paris. 

TEILLEUX. Essais de sériciculture dans le département du Gers 
(éducations de vers à soie des Bombyx mori et Cynthia faites à 
l'asile public des aliénés du Gers en 1860). In-8, xf-47 p. Auch. 

TERRE1L. Allas de chimie analytique minérale. In-8. 88 p. Paris. 

12 fr. 50 

TEXEREAU de LESSERIE, cultivateur. Du topinambour, de sa cul- 
ture, de son importance pour la richesse de notre agriculture 
locale, ln-8, 15 p. Toulouse. 

TRESCA. Visite à l'exposition de Metz, ln-8, 20 p. Paris. 

^ Sur rinvention et l'avenir des machines à gaz combustible. 
ln-8, 32 p. Paris. 

Extrait des Annales du Conserfatoire des arts et métieit. 
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VAUVRAY. Les Bromes d'art et d'ameublement. Grand in-18, 46 p. 
Paris. 

VIAL^ capitaine d*ëtat-maj<Nr. Cours d*art et d'histoire militaires. 
Appendice. Organisation et service des états-majors. In-8, i47 p. 
Paris. 3 fir. 

VIANTy professeur de mathématiques au Prytanée militaire de la 
Flèche. Éléments d'algèbre^ rédigés conformément au programme 
d'admission à l'École impériale militaire de Saint-Gyr pour 1862 
et d'après les instructions i^iatiTes à l'application de ce nouveau 
programme. In-8^ 167 p. Paris. 2 fr. 50 

YIGNOTTI; capitaine commandant au 7^ régiment monté d*artillerie. 
De l'analyse des produits de la combustion de la poudre considé- 
rée comme moyen de comparer entre elles les propriétés des 
diverses poudres. In-89 85 p. et planche. Metz. 

t VINOT. Calculs faits à l'usage des industriels, par Joseph Yinot, 
professeur de mathématiques à Paris. Édition complètement 
refondue des Calculs faits de Lenoir. In-i2> xu-2û4 p. Corbeil. 

3 fr. 

«- Petite Table des logarithmes disposée dans le double but : 1® de 
donner les résultats suffisamment exacts des opérations qu'ont à 
faire les ouvriers^ contre-maîtres, entrepreneurs, architectes; 
2* de créer, à peu de frais pour les élèves, une bonne initiation à 
l'usage des tables de Callet à l'usage des écoles primaires. In-8, 
8 p. Paris. 50 c. 

YIOLETTE(H.). Cochenille et vernis de laque; suivis de : Analyse 
de la betterave. In-8, 9 p. Lille. 

YIOLLET-LE-DUC, architecte du gouvernement Dictionnaire rai- 
sonné de l'architecture française du onzième au seizième siècle, 
livraisons 168 à 172, premières du tome YI. ln-8, 80 p. Paris. Prix 
de la livraison : 60 c. 



TSABEAU. Cours d'agriculture pratique, publié par une société 
d'agronomes, sons la dbrection de IL A. Ysabeau, agriculteur. •-• 
I. Premières connaissances «gricola. Terres eultivablei . Amende* 
ments. Engrais. Défrichements» Irrigations. Draittage. Instruments 
agricoles, etc. ln-18 jésus, vm*328 p. Paris. 1 fr. 50 



TABLE ALPHABÉTIQUE 

PAR ORDRE DE MATIÈRES. 



I. — MATHÉMATIQUES PURES ET APPLIQUÉES. 
Tenue de liTi-es« calculs^ tarif*, gêmokétrie, etc. 



ÂDHÂMAB. Cours de mathématiques à 
Tosage des ingéniearg eWils, 1. 

— Traité de géométrie deacrlptive, 
15, 85. 

— PerspecUve. 57, 71, 09. 

— Traité de géométrie, 57, 

— Coupe des pierres, 99. 

-^ Ponts-biais en pierres et en bois, 
113. 

— Arithmétique et algèbre, 1. 

— Charpente, 131. 

Àide-mémoire d^ artillerie^ 1 . 

AoDiBBBT. Racines carrées et cubi- 
ques» 30. 

Barlbt. Comptabilité des mines, 100. 
115. 

Baudusson. Table des cordes, 115. 

BoBiLLiBB. Géométrie, 100. 

BoRG?iBT. Mesures des aires, 134. 

BuBBAu. Cours complet de mathéma- 
tiques, 41. 

Catalan. Géométrie descriptive, 101. 

— Algèbre, trigonométrie, etc., 3, 45. 
Chbvallot. Tracé des courbes, si- 

nua« etc., 74. 
Clauj)bl. Formules et tables, 17, 102. 
Colin. Tarif de menuiserie, 69. 
Combbroose. Cours de mathématl- 

ques«88, 136. 



CoBDoiN. Tarif pour la réduction des 
bols, 5, 118. 

Camet des ingénieurs, 3, 17, 45, 73, 

Degbanges. Traité de comptabilité, 5. 

Denis. Système métrique, 75. 

Deplanqub. Tenue de livres, 32. 

DouvET. Métrage et cubage des so- 
lides, 75. 

Ddgos. Tracé des circonférence?, 103. 

DoMONT. Métricube linéaire (les ar 
bres, 80. 

DziKowsKi. Cubage des bois, 120. 

Flbuby. Traité des comptes courants, 
47. 

GiQUEL. Trigonométrie, 104. 

GiBAULT. Géométrie appliquée, 34. 

Godabd. Tarif de réduction des bois, 
34. 

GoDBNERiB (Db la) . Géométrie des- 
criptive, 105. 

GouvBNOT. Tarif de sollYages , 121. 

GoYARD. Tarif des fers, 105. 

— Tarif des bols, 141. 

Gbangbs (db). Traité de comptabilité, 
77. 

Gdy. Règles à calculs, 48. 

lIouBL. Tables de logarithmes, 35. 

Labosnb. Problèmes de mathéma- 
tiques, 9. 
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LACOMiie. Rapports do diamètre, 22. 

Lâgodr. Trigonométrie, 13. 

Larriykt. Trigonométrie. 143. 

Lbfebdre dbFourcy. Éléments de tri- 
gonométrie, 49. 

— Géométrie analytique, 64. 

Lbsagb. Cubage des bois, 144. 

Meziêrbs. Comptabilité industrielle, 
10. 

MoiGNOT. Caiculs différentiels, 146. 

MoNGiN. Tenue de livres, 66. 

MuLAT. Géométrie pratique, 125. 

Oppblt. Traité de comptabiiité^ 51 . 

PiCHON . Tarif de serrurerie, 68 . 

PaiNGUEz. Réduction des bois, 109. 

Ravailler. Mesurage des surfaces et 
des volumes, 69. 



Richard -Toiff. Tables des sinas, cosi- 
nus, etc., 26. 

RoucHÉ. Trigonométrie, 13. 

Sergent. Métrages, Jaugeages, etc.. 
27, 111. 

Sbrvières. Barème nouveau, 55. 

Sturm. Cours de V École polytech- 
nique, 13, 83. 

Tarifs de la ville de Paris, 12, 39, 
68, 96, 128. 

Thackeray. Comptabilité du cultiva- 
teur, 14. 

Vadtier. Cours complet de mathéma- 
tiques, 41. 

ViNOT. Caiculs faits, 152. 

— Récréations mathémat., 112. 

— Tables de logarithmes, 112, 152. 



IL — DESSIN. 
EiWLyÎM, perapectiYe» dessin linéaire^ dessin des machines^ ete. 



Adhémar. Charpente, 131. 

— Perspective, 99. 

Armergauo frères. Cours de dessin, 
100. 

Bardin. Dessin industriel, 119. 

Bride. Dessin appliqué à la serrure- 
rie, 87. 

<- Lavis, 135. 

CocKBRiLL. Dessins des machines, 4 . 

Collection de machines, 136. 

Cresson. Principes de dessin, 46. 

DODLIOT. — — 11. 

Gournerib (F. DE la). Perspective li- 
néaire, 62. 
Krafft. Dessin industriel, 11. 
Lamotte. Dessin linéaire, 143. 



Leblanc Dessins des machines, 106. 

Leroy. Traité de stéréotomie, 22. 

MuPFAT. Cours de lavis, 125, 146. 

Normand fils. Cours de dessin indus- 
triel, 11. 

Normand. Le Vlgoole d'architecture. 
108. 

Ortolan. Machines à balancier (Étu- 
des), 67. 

— Machines à hélice (Études), 67. 

Robinbt. Cours de lavis , 69. 

Sallbron. Tableaux mécanisés pour 
servir h l'étude des machines, 54, 85. 

SuTTBR. Théorie simplifiée de pers- 
pective, 69. 

Tbyssibr . Dessin rectlligne, 111. 



IIL — MÉGANIQUE PURE ET APPLIQUÉE. 



Annales du Conservatoire impérial 
des arts et métiers, 99, 113, f31. 

Arvbngaud Jeune. L'Ouvrier mécani- 
cien, 1, 48. 

ÂRMBNOAUD atué. PublIcation Indus- 
trielle, 15,48, 114. 

BOCHBT. Mécanique, 116. 

BoiLBAu. Instruction sur les scieries, 
116. 



Bonnet. Leçons de mécanique, 44. 
Bresse. Mécanique appliquée, 58, lOi . 
Bridb. Machines, 135. 
Carnet des inffénieurs, 3, 17, 45, 78. 
Clabinval. Mécanique appliquée, 118. 
" Marteaux- pilons, 88. 
Claudel. Science de Tlngénienr, 4. 
— Formules et tables, 17 . 
CocKBRiLL. Machines dlTeraes, 4, S, 53. 
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Dblauhay. Coun de mëcaDique, 6. 

— Mécanique rationnelle, 17. 
Frbyginbt (db). Mécanique ration- 
nelle, 33. 

Gaddbt. Machinée, 62. 

GiRAOLT. Transformation dn mouTe- 
inent, 34 . 

Grandvoinbt. Mécanique agricole, 20. 

Haraht. Leçons de mécanique élé- 
mentaire« 35. 

Uaton db LAGoupiLLiàBB. Théodo et 
pratique dea engrenages, 122. 

JuLLiBN. Tliéorie et pratique desma- 
ciiines, 79. 

Laboulaye (Gh.). Guide du mécani- 
cien, 123. 

Lacarribrb. Cours de machines ma- 
rines, 109. 

Lacolongb (db) . Emploi de la chaîne 
à augets, 143. 

Lbblang. Dessins des machines, 106. 

— Le mécanicien constructeur, 106. 
Lbroux . Machines électro-magnéti- 
ques, 124. 

Lotte. Cours de machines marines, 

109. 
Love. Résistance des piliers d'aciers, 

145. 
Mahistbe. Mécanique appliquée, 87. 
MoRiN. Éléments de cinématique, 11. 
-^ Mécanique pratique, 87, 50. 
MuFFAT. Machines à yapeur, 125,146. 
Oppbbmann. Machines, outillages, etc. 

51, 67,25, 96, 128. 

IV. — ARCHITECTURE ET 

Adhbmar. Traité de charpente, 29. 

— Ponts biais, 113. 

— Coupe des pierres, 99. 
Agetida des architectes, 29, 85. 

Amé (E). Les Carrelages émaillés, 71 . 

A/maies du Conservatoire impérial 
des arts et métiers, 99, 113, 181. 

Archéologie aigériennet 132. 

Acbbr. Bulletin monumental, 133. 

Batissibr. Histoire de Tart monu- 
mental, 72. 
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